Ersatzteilliste 




Commodore 



I N F 0 T H E 

Reparaturservice - Ersatzteilwesen 



Juni 92 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Sie erhalten heute den neuen Commodore Ersatzteilkatalog in der Ausgabe 
2/1992. 

Alle vorherigen Ersatzteilpreislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.Druckfehler und 
Irrtümer behalten wir uns vor. 

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf den ersten Seiten des 
Katalogs.Gern nehmen wir auch Ihre Anregungen zur zukünftigen Gestaltung 
entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Commodore Büromaschinen GmbH 
Abt. Auslieferungslager 


Hans Ebrecht 



Commodore 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 


Gültigkeit 

Preise 

Bestellungen 


Adresse 


Ab 1. Juli 1992.Vorherige Listen verlieren ihre Gültigkeit. 

Nettopreise, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer 

Es werden ausschließlich schriftliche Bestellungen 
entgegengenommen.Verwenden Sie zur Vereinfachung 
unser Bestellformular unter Angabe der Partnummern. 

Sämtliche Ersatzteilbestellungen und Anfragen richten Sie 
bitte an folgende Adresse: 

Commodore Büromaschinen GmbH 
Ersatzteilwesen 
Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 
Telefon 0531 89 50 63 
Telefax 0531 8 57 74 


Mindestbestellwert DM 200,- .Bei einem Bestellwert unter DM 200,- 

berechnen wir automatisch eine Bearbeitungsgebühr von 
DM 30,-. 


Lieferfristen 


Auskunft 


Sortierung 


Die in den Auftragsbestätigungen angegebenen 
Liefertermine sind unverbindlich. 

Unter Angabe unserer Auftragsnummer erhalten Sie 
telefonisch oder per Fax Auskunft zum Auftragsstatus. 

Dieser Katalog ist nach Gerätetypen und speziellen 
Bauteilen sortiert. 


Änderungen/Ergänzungen In diesem Fall wird eine Teilliste für den 

betroffenen Gerätetyp herausgegeben. 

Diskette Sie können den Katalog in folgenden Versionen auf 

Diskette anfordern: 

DBase-File auf 3,5 oder 5,25" Disketten 
Quickbasic auf 3,5 oder 5,25" Disketten 


Geben Sie uns bitte die gewünschte Version an. 


Fehlerreports, Bestell- Bitte schriftlich anfordern 
Formulare 





FRISTEN 


■ ■ 


GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN 


Die Gewährleistungsfrist für Commodore-Produkte beträgt 
6 Monate ab Verkaufsdatum an den Kunden auf alle 
Hardwareschäden.Abweichungen hiervon bedürfen der 
Schriftform. 

Commodore gewährt darüberhinaus eine 
Auspackgarantie für alle Hardware-Produkte, die bei 
erstmaliger Inbetriebnahme mangelhaft sind.Diese Geräte 
werden bei Rücksendung innerhalb der ersten 10 Tage 
nach erfolgter Auslieferung kostenlos durch Commodore 
getauscht oder instandgesetzt. 


NACHWEISE Um die Garantie abwickeln zu können, sollte die 

Seriennummer der defekten Geräte mitgeteilt werden, 
eine Angabe über den Lieferschein gemacht werden und 
eine Kopie des Kaufbelegs an den Kunden sollte 
beigelegt werden. Hierzu benutzen Sie bitte unser 
Formular Fehlerreport. 


UMFANG Während des gesamten Gewährleistungszeitraums 

gewährt Commodore Garantie auf Ersatzteile oder 
Baugruppen laut Baugruppendefinition. Der Händler 
erhält nach Einsenden der defekten Teile an Commodore 
kostenlos einen Austausch. 


AUSSCHLUSS Commodore übernimmt keine Haftung für mit 

eingeschickte oder eingebaute Teile ( Software, 
Coprozessoren, Speichererweiterungen ), die nicht zum 
ursprünglichen Lieferumfang gehören. 

Ebenso ausgeschlossen sind Ansprüche für Schäden 
infolge Verschleisses, unsachgemäße Handhabung 
einschließlich nicht fachgerecht durchgeführter 

Reparaturen, oder bei Verwendung ungeeigneten 
Zubehörs. 

Eine weitergehende Haftung von Commodore besteht nur 
bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Verletzung von 
vertragswesentlichen Pflichten und ist auf Ersatz des 
Schadens begrenzt, dessen Eintritt bei Vertragschluß 
voraussehbar war. 




Retouren 


Ersatzteile sind grundsätzlich von der Rücknahme zur 
Gutschrift ausgenommen.Ausnahmen wegen 
Falschlieferungen oder zu langer Lieferzeit sind 
möglich.Fügen Sie in diesen Fällen unbedingt 
Lieferunterlagen und Rechnungskopien bei. 

Technische Unterlagen Von allen neu von Commodore auf den Markt gebrachten 

Produkten erhalten Sie kostenlos ein Exemplar unserer 
Technischen Unterlagen. 

Weitere Exemplare können Sie kostenpflichtig bei 
folgender Adresse beziehen: 

Schaltungsdienst Lange 
Mohriner Allee 10 
1000 Berlin 47 
Telefon 030 7036060 
Telefax 030 7036077 
BTX* 360310000140# 



TRANSPORT 


VERPACKUNG 


TRANSPORTSCHÄDEN 


ANLAGEN 


Die Transportkosten gehen bei Einsendung an 
Commodore zu Lasten des Kunden, bei Rücksendung an 
den Kunden zu Lasten Commodore. 

Adressen und Ansprechpartner sind unter 
Zuständigkeiten aufgelistet. 


Im Rahmen der 10-Tage Auspackgarantie werden nur 
original verpackte Geräte mit sämtlichem Zubehörteilen 
akzeptiert. 

Ersatzteile und Baugruppen sind sachgemäß in 
antistatischer Verpackung zu liefern. 


Aus versicherungstechnischen Gründen und zur 
Durchsetzung Ihrer berechtigten Ansprüche, ist es 
notwendig, bei verdeckten und bei offenen 
Transportschäden sowie bei sonstigen Reklamationen die 
Anlieferung der bestellten Ware betreffend, in jedem 
Falle nach den Hinweisen laut Anlage 

"Transportschäden" zu verfahren. 


Fehlerreport 

Zuständigkeiten 

Transportschäden 

Baugruppendefinition 


2 



Fehlerreport 5/86 Formular Nr 40 



Commodore 


COMMODORE BÜROMASCHINEN GMBH - SERVICE ABTEILUNG 

Friedrich-Seele-Straße 10 3300 Braunschweig 
Tel.: (0531) 89 50 63* Fax: (0531) 8 57 74 


FEHLERREPORT NR.: 126251 


Absender (Stempel/Name, Adresse): 


Angaben über das defekte Gerät: 


Geratetyp: 

Artikel-N'r.: 


Serien-Nr.: 


Commodore Rechnungs-Nr.: 


Kundennummer: 1_1_I_I_I_I 


Fehlerbeschreibung: 


Commodore Rechnungsdatum: 


Anzahl/Stck. 

Artikel-Nummer 

Bezeichnung 

Preis 






Bemerkungen: 

Reparatur 

□ 


Baugruppentausch 

□ 


Gerätegarantie-T ausch 

□ 


Ersatzteilgarantie-Tausch 

□ 

Die Richtigkeit sämtlicher Angaben bestätigt: 

Datum 

Unterschrift 



Für die ordnungsgemäße Bearbeitung werden drei Kopien dieses Reports benötigt. 
Bitte legen Sie nur die gelbe Kopie zu Ihren Unterlagen. 


FELD FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH, BITTE NICHT AUSFÜLLEN 

W.E.-Datum: Standort: Name des Sachbearbeiters (Techniker): 


S. U.-Nr. I_i I I Auftrags-Nr.: 




















ZUSTÄNDIGKEITEN 


10-Tage 

Auspackgarantie 

Komplettgeräte 


Baugruppen 


Ersatzteile 


Transportschäden 


Commodore Büromaschinen GmbH 
Garantieabwicklung 
Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 

Commodore Büromaschinen GmbH 
Service 

Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 

Commodore Büromaschinen GmbH 
Ersatzteilwesen 
Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 

Commodore Büromaschinen GmbH 
Schadensbearbeitung 
Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 


Sie erreichen uns in allen Fällen: 


Telefon 0531 89 50 63 
Telefax 0531 8 57 74 





TRANSPORTSCHÄDEN 



Hier die Adressen für Ihre Schadensmeldungen 


Spedition Anliefernder Spediteur laut Frachtpapieren oder 

Spedition Wandt 
Hansestraße 23 
3300 Braunschweig 
Telefon 0531 31013 53 
Telefax 0531 31 18 42 

DPD Deutscher Paket Dienst 

Karlsruher Straße 10 
3000 Hannover 91 
Telefon 0511 8784 241 
Telefax 0511 8784 250 

TNT TNT GmbH 

Postfach 1607 
4240 Emmerich 
Telefon 02822 800 250 
Telefax 02822 80145 

Commodore Commodore Büromaschinen GmbH 

Auslieferungslager/Transportschäden 
Friedrich-Seele-Straße 10 
3300 Braunschweig 
Telefon 0531 89 50 63 
Telefax 0531 8 57 74 











BAUGRUPPENDEFINITION 


CODE ARTIKEL-NR BEZEICHNUNG 


AUSTAUSCH- NEU¬ 
PREIS PREIS 



PC 10/20 




14 

99380000-01 

PCB ASSY 256 KB 

200,00 DM 

249,05 DM 

15 

99380001-02 

I/O BOARD 

180,00 DM 

370,11 DM 

19 

99380021-01 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 

435,67 DM 

20 

99380064-01 

COMBINED BOARD 

350,00 DM 

779,89 DM 


PC 10/20 III 




8 

99312625-01 

PCB ASSY 

350,00 DM 

1.108,83 DM 

9 

99312637-01 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 

277,28 DM 


PC 30 / 35 III 




107 

99313067-01 

FDD 5,25" 1,44 MB 


372,19 DM 

109 

99313233-01 

HDD 20 MB 


486,35 DM 

108 

99313235-01 

PCB ASSY 

400,00 DM 

1.779,21 DM 

106 

99390269-02 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 

343,47 DM 


PC 40 / 45 III 




84 

99313055-01 

PCB ASSY MAINBOARD 

400,00 DM 

2.323,46 DM 

85 

99313065-03 

HDD 40 MB 


743,50 DM 

103 

99380825-02 

FDD 5,25" 1,2 MB 


203,28 DM 

86 

99390269-01 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 

343,47 DM 


PC 50 II 




117 

99609200-01 

PCB ASSY 

490,00 DM 

3.282,57 DM 

118 

99609200-25 

POWER SUPPLY 

150,00 DM 

559,05 DM 

119 

99609200-26 

FDD 3,5" 1,44 MB 


480,39 DM 

120 

99609200-35 

CONTROLLER CARD 

120,00 DM 

178,89 DM 

121 

99609200-39 

HDD 40 MB 


756,80 DM 

122 

99609200-60 

HDD 100 MB 


2.312,31 DM 


T 386 25 C 




145 

99311639-01 

HDD 200MB 


2.487,64 DM 

158 

99311839-01 

HDD 50MB 


787,09 DM 

141 

99312966-01 

HDD 80 MB 


1.285,75 DM 

138 

99313067-02 

FDD 3,5" 1,44 MB 


330,07 DM 

16 

99313306-01 

PCB ASSY 

520,00 DM 

6.171,97 DM 

139 

99380825-02 

FDD 5,25" 1,2 MB 


203,28 DM 

137 

99390484-01 

POWER SUPPLY 

150,00 DM 

660,09 DM 

142 

99606704 

PC 968/4 RAM-EXT. 4MB 

250,00 DM 


192 

99606705 

PC 968/8 RAM-EXT. 8MB 

300,00 DM 






CODE 

ARTIKEL-NR 

BEZEICHNUNG 

AUSTAUSCH¬ 

NEU¬ 




PREIS 

PREIS 


T 486 25 C 




198 

99363604-01 

PCB ASSY 

550,00 DM 

12.885,03 DM 

199 

99390484-03 

POWER SUPPLY 

150,00 DM 

630,17 DM 


ZUBEHÖR 




226 

99NEP2111 

ETHER CARD 8 BIT 



225 

99NEP2113 

ETHER CARD PLUS 



211 

99701018 

NOKIA ADAPTER NVGA 2 



212 

99701019 

NOKIA ADAPTER NVGA 21 



159 

99703970 

TAPE STREAMER 970 



160 

99703971 

TAPE STREAMER 971 



401 

99703973 

TAPE STREAMER 60 MB 



232 

99703974 

TAPE STREAMER 150 MB 



402 

99703975 

TAPE STREAMER 150 MB 



231 

99703976 

TAPE STREAMER 525 MB 



403 

99703977 

TAPE STREAMER 525 MB 





LT 286 / 386 




408 

99704100 

NOTEBOOK MODEM 



179 

99312896-01 

HDD 20 MB 


486,35 DM 

217 

99312896-02 

HDD 40 MB 


486,35 DM 

178 

99312897-01 

FDD 3,5" 1,44 MB 


431,92 DM 

191 

99363553-01 

PCB ASSY POWER SR 170 

120,00 DM 

229,63 DM 

177 

99363558-01 

PCB ASSY 286 

420,00 DM 

2.910,65 DM 

218 

99363765-01 

PCB ASSY 386 

500,00 DM 

3.104,87 DM 

215 

99390827-01 

LCD LCM-5630 

500,00 DM 

2.498,34 DM 

432 

99390850-01 

2MB RAM CARD 



433 

99397009-01 

LCD DISPLAY ASSY B/W 


2.889,49 DM 



CODE 

ARTIKEL-NR 

BEZEICHNUNG 

AUSTAUSCH¬ 

NEU¬ 




PREIS 

PREIS 


LC SL 286 






PCB ASSY 

400,00 DM 


417 

99364290-01 

HDD 40MB 



418 

99364558-01 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 


419 

99364559-01 

FDD 3,5" 1,44 MB 




SL 286-16 




182 

99313067-05 

FDD 3,5" 1,44 MB 


372,19 DM 

180 

99390930-02 

PCB ASSY 

400,00 DM 

1.296,93 DM 

181 

99394217-01 

POWER SUPPLY 

120,00 DM 

375,67 DM 


SL 386SX 16/ 

20 



171 

99311839-01 

HDD 50 MB 


787,09 DM 

172 

99311840-01 

HDD 100 MB 


1.313,70 DM 

174 

99313067-05 

FDD 3,5" 1.44MB 


372,19 DM 

170 

99313241-02 

HDD 40 MB 


743,50 DM 

409 

99364290-01 

HDD 40 MB SEAGATE 



175 

99380825-01 

FDD 5,25" 1,2 MB 


203,28 DM 

173 

99390883-01 

VGA CARD 

220,00 DM 

608,21 DM 

168 

99390916-01 

PCB MAIN LOGIC 1660C, 386 SX 16 

450,00 DM 

2.504,41 DM 

169 

99390917-01 

PCB MAIN LOGIC 2060C, 386 SX 20 

450,00 DM 

3.219,96 DM 

176 

99394217-01 

POWER SUPPLY 

150,00 DM 

375,67 DM 

167 

99394219-01 

PCB EXP. RISER BOARD 


46,51 DM 


DT 386 / 486 




411 

99364740-01 

PCB ASSY 



412 

99364741-01 

CACHE BOARD 386DC 



413 

99364743-01 

CACHE BOARD 486 SX 20 



434 

99394400-01 

VERTIKAL CARD 



221 

99394404-01 

PCB ASSY 

450,00 DM 

2.414,97 DM 

186 

99394404-01A 

PCB ASSY DT 386-25 

550,00 DM 

2.900,00 DM 

187 

99394404-01B 

PCB ASSY DT 386-25C 

500,00 DM 

3.400,00 DM 

188 

99394404-01C 

PCB ASSY DT 486-25C 

500,00 DM 

3.900,00 DM 

404 

99394404-01D 

PCB ASSY DT 486 SX 20 

500,00 DM 


193 

99394412-01 

POWER SUPPLY 

180,00 DM 

339,88 DM 

213 

99394417-01 

FDD 5,25" 1,2 MB, 1" 


547,39 DM 

210 

99394438-01 

FDD 3,5" 1,44 MB, 1" 


336,74 DM 

190 

99394442-01 

POWER BOARD 386/25C W/O PROC. 

250,00 DM 

1.542,93 DM 

227 

99394442-01B 

POWER BOARD 386/25C W/ PROC. 

400,00 DM 

1.950,00 DM 

189 

99394443-01 

POWER BOARD 486/25C W/O PROC. 

300,00 DM 

2.605,02 DM 

228 

99394443-01C 

POWER BOARD 486/25C W/ PROC. 

500,00 DM 

3.700,00 DM 



CODE ARTIKEL-NR BEZEICHNUNG 


AUSTAUSCH- NEU¬ 
PREIS PREIS 



AMIGA 2000 




185 

99310292-01 

A2320 FLICKER-FIXER, 50 HZ 

220,00 DM 


132 

99311833-01 

HDD 40 MB RODIME 


754,68 DM 

133 

99311833-02 

HDD 40MB HITACHI 



4 

99311979-01 

A2090 HDD-CTRL. 

280,00 DM 

751,32 DM 

102 

99311979-02 

A2090 A HDD-CTRL. AUTOBOOT 

280,00 DM 

797,94 DM 

131 

99312288-03 

A2630 PROZESSOR-KARTE 

350,00 DM 


5 

99312365-01 

A2052 RAM-ERWEITERUNG, 2MB 

200,00 DM 


129 

99312370-03 

A2058/2 RAM-ERWEITERUNG 

200,00 DM 


10 

99312720-02 

PCB ASSY REV 4.5 

420,00 DM 

1.045,90 DM 

128 

99312720-06 

PCB ASSY REV 6.2 

420,00 DM 

1.296,65 DM 

128 

99312720-08 

PCB ASSY REV 6.3 KICK 2.05 

420,00 DM 

1.296,65 DM 

135 

99312769-01 

A2091 HDD-CTRL. AUTOBOOT 

280,00 DM 

445,15 DM 

92 

99312801-02 

A2301 GENLOCK-KARTE 

150,00 DM 


124 

99312827-03 

A2620 PROZESSOR-KARTE 

320,00 DM 


161 

99313441-02 

A2091-50, HDD-CTRL.-KIT 



130 

99315795-01 

FLICKER FIXER 

220,00 DM 

1.651,90 DM 

405 

99363894-02 

A2386 SX, EMULATOR-KARTE 

450,00 DM 


25 

99380111-06 

FDD 5,25" 1,2 MB 


432,09 DM 

87 

99380690-01 

A2286, EMULATOR-KARTE 

400,00 DM 

1.114,84 DM 

32 

99380698-01 

HDD 20 MB 


486,35 DM 

33 

99380705-01 

PCB ASSY REVA 

420,00 DM 

979,16 DM 

34 

99380708-01 

POWER SUPPLY 

150,00 DM 

440,98 DM 

88 

99380748-01 

A2032 VIDEOMODULATOR 

90,00 DM 


37 

99380752-01 

FDD 3,5" 880 KB 


287,90 DM 

38 

99380755-01 

A2088 EMULATORKARTE 

350,00 DM 

877,20 DM 

43 

99380900-02 

A2088 EMULATOR-KIT 



44 

99380901-01 

A2090 A HDD-CTRL.-KIT 20 MB 



123 

99380901-03 

A2090 A HDD-CTRL.-KIT 40 MB 



89 

99380907-01 

A2286 EMULATOR-KIT 



406 

99552040-01 

A2386 SX EMULATOR-KIT, 20 MHZ 



214 

99602232-01 

A2232 MULTISERIELL-KARTE 

180,00 DM 



AMIGA 3000 




152 

99311836-01 

HDD 105MB, SCSI 


1.369,60 DM 

162 

99311837-01 

HDD 50 MB, SCSI 


810,58 DM 

146 

99313250-01 

PCB ASSY CARD 

150,00 DM 


147 

99313310-01 

PCB ASSY PAL 16 MHZ 

420,00 DM 

4.201,61 DM 

148 

99313310-03 

PCB ASSY PAL 25 MHZ 

420,00 DM 


150 

99313315-01 

FDD 3,5" 880KB 


284,42 DM 

151 

99313440-01 

HDD 40 MB, SCSI 


754,68 DM 

149 

99390500-01 

POWER SUPPLY 

180,00 DM 

438,27 DM 


AMIGA 3000 T 




195 

99312810-01 

PCB ASSY 4 MB 

500,00 DM 

5.632,60 DM 

196 

99313181-03 

PCB ASSY 8 MB 

500,00 DM 


197 

99313181-05 

PCB ASSY 16 MB 

550,00 DM 


220 

99313319-01 

HDD 200 MB, SCSI 


2.543,54 DM 



ERSATZTEILPREISLISTE VERSION 02/1992 


INHALTSVERZEICHNIS 


GERÄT 


GÜLTIG AB 

SEITE 

1530/1531 


1.7.92 

1 

1541 (ALLE VERSIONEN) 


1.7.92 

2...3 

1570 /1571 


1.7.92 

4 

AMIGA-500 / 500+ 


1.7.92 

5 

AMIGA-590 


1.7.92 

6 

AMIGA-600 / 600HD 


1.7.92 

7 

AMIGA-1000 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

8 

AMIGA 1000 EXTENSION 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

9 

AMIGA-1010 /1020 


1.7.92 

10 

AMIGA-2000 


1.7.92 

11 

AMIGA 2000 EXTENSION 


1.7.92 

12...13 

AMIGA-3000 / 3000T 


1.7.92 

14...15 

C-128 / C-128D (INCL. DCR) 


1.7.92 

16...17 

C-64 / C-64 (2) 


1.7.92 

18 

C16 / C116 / PLUS4 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

19 

CDTV 


1.7.92 

20 

CONNECTOR (STECKVERBINDER) 


1.7.92 

21...22 

DIODE (DIODEN U. GLEICHRICHTER) 


1.7.92 

23...24 

DIVERSE (DIVERSE ARTIKEL) 


1.7.92 

25 

IC DIGITAL 


1.7.92 

26...31 

IC DIVERSE 


1.7.92 

32...34 

IC LINEAR 


1.7.92 

35...36 

IC SPEICHERBAUSTEINE 


1.7.92 

37 

KONDENSATOR 


1.7.92 

38...39 

MONITOR 1080/1081 


1.7.92 

40 

MONITOR 1084 /1084S 


1.7.92 

41 

MONITOR 1402- 1407 


1.7.92 

42 

MONITOR 1801 /1802 


1.7.92 

43 

MONITOR 1900-DM602 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

44 

MONITOR 1901 


1.7.92 

45 

MONITOR 1930 


1.7.92 

46 

MONITOR 1950 


1.7.92 

47 

MONITOR 76BM13/DM14 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

48 

MONITORKABEL 


1.7.92 

49 

MPS-1200 (INCL 1250) 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

50...51 

MPS-1224 


1.7.92 

52 

MPS-1230/1500/1550 


1.7.92 

53 

M PS 1270 


1.7.92 

54 

MPS-801 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

55 

MPS-803 

AUSLAUFTYP 

1.7.92 

56 






GERÄT 

GÜLTIG AB 

SEITE 

PCI 

AUSLAUFTYP 1.7.92 

57 

PC-10/20 

1.7.92 

58...59 

PC-10/20 (3) 

1.7.92 

60 

PC-30 (3) (INCL.35) 

1.7.92 

61 

PC-40 (3) (INCL.45) 

1.7.92 

62 

PC-40 (AT) / 60 (AT) 

1.7.92 

63... 64 

PC-50 (2) 

1.7.92 

65 

PC-DT 386/486 

1.7.92 

66 

PC-SL 286 /386SX (16 & 20 MHZ) 

1.7.92 

67 

PC TOWER (PC-60 (3) / T386 & T486-25) 

1.7.92 

68...69 

NOTEBOOK C286 / 386SX-LT 

1.7.92 

70 

QUARZ (QUARZE & QUARZOSZILLATOR.) 

1.7.92 

71 

SCHRAUBEN 

1.7.92 

72 

SICHERUNG 

1.7.92 

73 

SOCKEL 

1.7.92 

74 

SPANNUNGSREGLER 

1.7.92 

75 

SPULE 

1.7.92 

76 

TRANSISTOR 

1.7.92 

77...79 

VC 20 

AUSLAUFTYP 1.7.92 

80 

WIDERSTAND 

1.7.92 

81...82 


*** 1515/1520 

*** 1551 

*** 1581 

*** 2001 /3001 

*** 3022/3023 

*** 3040/4040 

*** 4016/4022/4032 

*** 600/700 

*** 8023P / MPP1361 

*** 8024 

*** 8026B 

*** 8028 

*** 8032 /8032SK 

*** 8050 

*** 8250/8250LP/SFD1001 

*** 8296 / 8296D 

*** D PS-1120 

*** MONITOR 1701 /1702 

*** MONITOR 1902/1080 

*** MPS-1000 

*** MPS-2000 (2010) 

*** MPS-802/1526/4023 
SX-64 


Für die nebenstehenden, mit *** gekennzeichneten Geräte, 
sind Ersatzteile entweder nicht mehr oder nur noch auf 
Anfrage nach genauer Spezifikation (z.B. Gerät, Steckplatz 
und Typenbezeichnung) lieferbar I 


*** 




Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: 1530/1531 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


353401-01 

TOP CASE WHITE C2N 

TAIWAN VERSION 

1530 

4.39 

353401-02 

TOP CASE BLACK 


TAIWAN VERSION 

1531 

4.76 

353402-02 

BOTTOM CASE BLACK 

TAIWAN VERSION 

1531 

2.63 

603010-13 

SLIDE SWITCH 


JAPAN VERSION : 

1530/31 

4.50 

603020-01 

CASSETTE HOLDER 


TAIWAN VERSION 

1530 

2.43 

603020-14 

ERASE HEAD 


TAIWAN VERSION 

1530 

7.60 

603020-59 

SLIDE SWITCH 


TAIWAN VERSION 

1530 

5.34 

603020-82 

TOP CASE WHITE 


TAIWAN VERSION 

1530 

8.10 

603020-84 

BOTTOM CASE 


TAIWAN VERSION 

1530 

5.22 

603020-86 

PUSH BUTTON 


TAIWAN VERSION 

1530 

0.14 

603020-90 

CONNECTOR ASSY 


TAIWAN VERSION 

1530 

25.20 

603020-92 

LED ASSY 


TAIWAN VERSION 

1530 

1.80 

603030-01 

PCB ASSY 


JAPAN VERSION 

1530 

29.48 

603030-44 

CASSETTE MECH.ASSY 

JAPAN VERSION 

1530 

91.88 

603030-45 

FUNCTION BUTTON 

BROWN 

JAPAN VERSION 

1530 

1.08 

603030-46 

FUNCTION BUTTON 

GREY 

JAPAN VERSION 

1531 

0.83 

603030-47 

FUNCTION BUTTON 

(L) 

JAPAN VERSION 

1530 

1.02 

603030-51 

ANSCHLUSSKABEL 



1530 

39.52 

603030-56 

BOTTOM CASE 


JAPAN VERSION 

1530 

12.61 

603030-57 

CASSETTE HOLDER 


JAPAN VERSION 

1530 

8.84 

603031-23 

MOTOR 


JAPAN VERSION : 

1530/31 

4.00 

603031-35 

TAPE COUNTER 


JAPAN VERSION : 

L530/31 

2.63 


1 



Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: 1541/1541 II (ALLE VERSIONEN) 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


1540003-02 

LED ASSY 300L 


1541 

2.88 

1540009-03 

POWER SUPPLY INTERN 

220V 

1541 

48.14 

1540014-03 

TOP CASE 


1541 

16.91 

1540052-02 

NAMEPLATE 1541B 


1541B 

2.06 

251171-03 

HEAD PROTECTION SHEET 


1541 

0.28 

251185-01 

TOP CASE BROWN 


1541 

22.82 

251643-01 

FDD 5.25 INCH 

NEWTRONICS 

1541 

308.77 

251643-03 

FDD 5.25 INCH 

NEWTRONICS 

1541B 

308.92 

251853-02 

IC HYBRID 


1541B 

44.89 

251968-03 

IC ROM 23128 


1541(2) 

10.90 

325302-01 

IC ROM 2364-130 


1541 

9.38 

325519-02 

FDD 5.25 INCH 

LICHTSCHRANKE 1541B 

653.64 

325572-01 

IC LOGIC ARRAY 

40 PIN DIP 

1541 

19.68 

340031-02 

POWER SUPPLY 

220 V VDE 

1541(2) 

66.19 

340503-01 

PCB ASSY 


1541(2) 

195.64 

351523-01 

FDD BRACKET NEWTRON. 


1541(2) 

1.36 

351607-01 

SHIELD BOTTOM 


1541(2) 

3.83 

352604-02 

NAMEPLATE 1541(2) 


1541(2) 

0.28 

353307-05 

KNOB FOR 1541(2) 

W/RING NR 

1541(2) 

0.65 

353307-06 

KNOB FOR 1541(2) 

W/RING CHIN 

. 1541(2) 

0.28 

353307-07 

KNOB FOR 1541(2) 

W/RING(=-03) 1541(2) 

0.28 

353308-01 

FRONT BEZEL 1541(2) 

NEWTRONICS 

1541(2) 

2.60 

353308-02 

FRONT BEZEL 1541(2) 

CHINON 

1541(2) 

2.60 

353412-01 

TOP CASE 


1541(2) 

6.34 

353413-01 

GEHAUSEBODEN 

BASE ASSY 

1541(2) 

6.56 

355810-02 

LED GREEN 


1541(2) 

0.65 

355810-03 

LED YELLOW 

1X5MM 

1541(2) 

0.71 

359902-01 

FDD 5.25 INCH 

CHINON 

1541(2) 

301.93 

604010-01 

METAL BAND 

ALPS 

1541 

1.42 

604010-02 

EJECT PLATE 

ALPS 

1541 

2.17 

604010-03 

DC MOTOR 

ALPS 

1541 

126.31 

604010-04 

HEAD ASSY 

ALPS 

1541 

343.90 

604010-05 

STEPPER MOTOR 

ALPS 

1541 

142.51 

604010-06 

DRIVE BELT 

ALPS 

1541 

13.34 

604010-07 

MOTOR CONTROLL PCB 

ALPS 

1541 

84.24 

604010-08 

HUB FRAME / DOOR ASSY 

ALPS 

1541 

49.11 

604010-09 

EJECT SPRING 

ALPS 

1541 

0.09 

604010-10 

DISKETTEN GUIDE MIT 

LICHTSCHR. 

ALPS 1541 

53.39 

604010-11 

DOOR ASSY BROWN 

ALPS 

1541 

6.34 

604010-11B 

DOOR ASSY BEIGE 

ALPS 

1541B/1570 

2.68 

604010-14 

FRONT BEZEL 1541 

BROWN/ALPS 

1541 

3.97 

604010-14B 

FRONT BEZEL 1541B1570 

BEIGE/ALPS 

1541B/1570 

7.95 

604010-15 

TENSION PULLEY 

ALPS 

1541 

7.85 

604010-16 

DISKETTEN GUIDE OHNE 

LICHTSCHR. 

ALPS 1541 

6.70 

604010-28 

CARRIAGE STOPPER 

ALPS 

1541 

0.20 

604010-47 

LOAD PAD 

ALPS 

1541 

0.28 

604010-48 

DOOR SPRING 

ALPS 

1541 

0.28 

604020-09 

SPINDLE HUB ASSY 

NEWTRONICS 

1541 

10.90 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: 1541/1541 II (ALLE VERSIONEN) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


604020-13 

STEPPING MOTOR ASSY 

NEWTRONICS 

1541 

72.64 

604020-22 

SCHREIB/LESEKOPF 

NEWTRONICS 

1541 

182.46 

604020-28 

DRIVE MOTOR ASSY 

NEWTRONICS 1541/1551 

109.28 

604020-33 

LOAD PAD 

NEWTRONICS 

1541 

0.82 

604020-46 

WPPT ASSY 

NEWTRONICS 

1541 

7.96 

604020-47 

LED ASSY 

NEWTRONICS 

1541 

5.53 

604020-48 

VP LED ASSY 

NEWTRONICS 

1541 

8.52 

604020-49 

FRONT BEZEL 1541B 

BEIGE/NEWTRON. 

1541B 

6.70 

604020-49B 

FRONT BEZEL 1541B 

BROWN/NEWTRON. 

1541B 

2.57 

604020-50 

DOOR LEVER ASSY BEIGE 

NEWTRONICS 

1541B 

4.28 

604020-50B 

DOOR LEVER ASSY BROWN 

NEWTRONICS 

*1541B 

1.37 

604020-51 

DRIVE BELT 

NEWTRONICS 

1541 

8.56 

604330-15 

HEAD CARRIAGE ASSY 

CHINON FZ501M 

1541(2) 

81.31 

604330-18 

DD MOTOR ASSY 

CHINON FZ501M 

1541(2) 

102.78 

604330-19 

STEPPING MOTOR ASSY 

CHINON FZ501M 

1541(2) 

54.75 

606010-01 

ALIGNMENT DISK 


1541 

491.23 

901229-05 

IC 7000-265 

ROM 

1541 

9.38 

903810-01 

LED RED 


1541 

11.64 

903811-03 

LED GRÜN 


1541 

0.71 

904507-01 

NETZSCHALTER 220V 


1541 

1.36 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: 1570/1571 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


1540014-06 

TOP CASE 


1570 

17.34 

1540015-03 

BOTTOM CASE 


1570 

12.69 

1570002-01 

LABEL 


1570 

3.00 

250754-04 

LED ASSY RED + GREEN 


1571 

8.96 

250770-01 

FRONT BEZEL 1571 

ASSY 

1571 

16.91 

251828-03 

IC GATE ARRAY 40PIN 


1571 

9.87 

251829-01 

IC GATE ARRAY 20PIN 

MN50005 

1571 

11.44 

251853-01 

IC HYBRID 


1571 

40.55 

252034-02 

PST 520 D VOLT DET. 


1571 

2.17 

252050-01 

KNOB 


1571 

1.19 

252083-02 

FDD 5.25 INCH 

NEWTRONICS 

1571 

203.28 

252086-01 

FRONT BEZEL 1571 

ALPS 

1571 

7.59 

252087-01 

SWITCH REGULAT. POWER 

SUPPLY 220V 

1571 

175.47 

252092-01 

FDD 5.25 INCH 

ALPS 

1571 

442.12 

252144-02 

DIP SWITCH 

2POS. 4PIN 

1541/1571 

4.28 

252165-01 

DISK DRIVE CHASSIS 


1571 

6.24 

252183-01 

FOOT SELF ADHESIVE 

RUBBER 

1571 

0.37 

310411-01 

NAMEPLATE 1571 


1571 

0.37 

310420-01 

PCB ASSY FLOPPY DISK 


1571 

127.39 

310507-01 

FRONT BEZEL 1571 

NEWTRONICS 

1571 

8.52 

310508-01 

TOP CASE 


1571 

16.26 

310509-01 

BOTTOM CASE 


1571 

25.78 

310513-01 

DISK DRIVE CHASSIS 

NEWTRONICS 

1571 

7.07 

310651-01 

IC WD 1770 FD-CONTRL. 

(C-128/1571)1581/1571 

70.19 

310651-02 

IC WD 1772 FD-CONTRL. 

(C—128/1571)1581/1571 

33.56 

310654-03 

IC DOS ROM 23256 

(27256) 

1571 

14.31 

310654-04 

IC DOS ROM 23256 

(27256) 

1571 

49.30 

315090-01 

IC ROM 27256 


1570 

21.47 

325117-01 

PCB ASSY POWER SUPPLY 


1570 

16.45 

604010-49 

INDEX SENSOR UNIT 

ALPS 

1570 

12.52 

604020-15 

STEEL BELT 

NEWTRONICS 

1541/1571 

4.82 

604020-16 

STEEL BELT SPRING 

NEWTRONICS 

1541/1571 

0.28 

604050-04 

PULLEY B ASSY 

NEWTRONICS 

1571 

2.63 

604050-05 

STEPPER MOTOR 

NEWTRONICS 

1571 

75.81 

604050-08 

STEEL BELT SPRING 

NEWTRONICS 

1571 

0.83 

604050-11 

MOTOR ASSY 

NEWTRONICS 

1571 

190.16 

604050-13 

SCHREIB/LESE-KOPF 

NEWTRONICS 

1571 

201.43 

604050-19 

CARRIER BASE ASSY 

NEWTRONICS 

1571 

60.20 

604050-23 

LEAD WIRE 

NEWTRONICS 

1571 

1.11 

604050-26 

LICHTSCHRANKE/STECKER 

NEWTRONICS 

1571 

63.16 

604060-02 

LEVER FRAME ASSY 

ALPS 

1571 

144.01 

604060-03 

D 502S MOTOR ASSY 


1571 

183.32 

604060-04 

HEAD ASSY 

ALPS 

1571 

651.96 

604060-05 

TRACK 0 SENSOR ASSY 

ALPS 

1571 

23.90 

970016-04 

ALIGNMENT DISKETTE 


*1571 

595.33 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: AMIGA-500/500+ 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


252126-02 

IC 8362 R8 DENISE 


AMIGA-500 

23.90 

252127-02 

IC 8364 R7 PAULA 


AMIGA-500 

39.62 

312502-02 

KEYBOARD ASSY GERMANY 


AMIGA-500 

121.37 

312503-03 

POWER SUPPLY 220V 


AMIGA-500 

101.64 

312504-01 

TOP SHIELD 


AMIGA-500 

6.88 

312505-01 

TOP CASE 


AMIGA-500 

15.02 

312506-01 

BOTTOM CASE 


AMIGA-500 

15.55 

312510-10 

PCB ASSY PAL 

REV T6A 

AMIGA-500 

769.48 

312554-01 

FDD 3.5 INCH 880 KB 

CHINON 

AMIGA-500 

182.95 

312555-01 

PUSH BUTTON CHINON 

3,5 FDD 

AMIGA-500 

1.42 

312590-01 

BOTTOM SHIELD 

ABSCHIRMBL 

. AMIGA-500 

7.27 

312591-01 

RAM EXPANSION DOOR 


AMIGA-500 

1.79 

312595-01 

COVER EXPANSION 


AMIGA-500 

0.97 

312604-03 

PCB ASSY RAM CLOCK 

EXPANSION 

AMIGA-500 

263.62 

312812-01 

PCB ASSY PAL 


AMIGA-500+ 

982.09 

318029-02 

IC 8520 A-l 40L CIA 

AMIGA-500+1000 

16.65 

318070-01 

IC 8370 R3 FAT AGNUS 

NTSC 

AMIGA-500 

56.43 

318071-01 

IC 8371 RI FAT AGNUS 

PAL 

AMIGA-500 

56.43 

318072-01 

IC 5719 GATE ARRAY 

GARY 

AMIGA-500 

16.20 

318073-01 

IC 6242 REAL TIME CL. 


AMIGA-500 

14.23 

327038-01 

RF SHIELD EXPANSION 

AMIGA-500+1000 

0.97 

327206-03 

CABLE ASSY 34PIN W/C. 

34PIN/125MM AMIGA-500 

6.34 

327207-02 

HARNESS ASSY DISK 

POWER 

AMIGA-500 

2.06 

328117-01 

EJECT BUTTON 

PANASONIC 

AMIGA-500 

2.88 

328191-02 

IC 6571-036 (40L) 

KEYBOARD 

AMIGA-500 

21.90 

380311-05 

CONN. HEADER 56PIN 

FEMALE 

AMIGA-500 

11.55 

380393-01 

BATTERY NI-CAD 

PC10/20/30/40(3)A-500 

9.38 

390433-02 

IC 8373 R4 DENISE 

HIRES. A- 

3000/A-500+ 

40.59 

390544-01 

IC 8375 FAT AGNUS PAL 


AMIGA-500+ 

56.10 

390597-01 

IC PAL 16R8B PROG. 

DRAM TWR 

AMIGA-500 

11.66 

390979-01 

IC ROM KICKSTART 

V 2.04 

AMIGA-500+ 

129.00 

604130-18 

EJECT BUTTON F-354E 

CHINON 3,5 

AMIGA-500 

1.36 

604180-69 

W/P SWITCH REV.E 

CHINON 3.5 

AMIGA-500 

16.54 

604200-33 

MICROSWITCH MATSUSH. 

JU253-031P 

AMIGA-500 

16.54 

604200-66 

MICROSWITCHPROTECTOR 

JU253-031P 

AMIGA-500 

2.22 

604200-67 

SCREW F. MICROPROT. 

JU253-031P 

AMIGA-500 

0.43 

604350-33 

MICROSWITCH MATSUSH. 

JU253-03T 

AMIGA-500 

16.54 

604350-63 

MICROSWITCHPROTECTOR 

JU253-03T 

AMIGA-500 

2.22 

604350-64 

SCREW F. MICROPROT. 

JU253-03T 

AMIGA-500 

0.43 

604390-17 

EJECT BUTTON PANASON. 

JU253-033P 

AMIGA-500 

2.33 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA-590 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


312568-01 

EXPANSION PORT GROUND 

CLIP 


A590 

2.71 

312572-01 

FLATCABLE 40PIN HDD 



A590 

8.78 

312615-01 

PCB ASSY HDD 



A590 

486.02 

312623-01 

NAMEPLATE AMIGA-590 



A590 

0.43 

312639-03 

POWER SUPPLY 220V VDE 

F. HARDDISK 

A590 

212.01 

312648-01 

TOP COVER 



A590 

11.17 

312711-03 

HDD 20 MB 3.5 INCH 

WD 


A590 

486.35 

312711-05 

HDD 20 MB XT 



A590 

486.35 

317734-01 

CONTROLLER DISK ASSY 

EPSON 


A590 

5.81 

317734-02 

CONTROLLER DISK ASSY 

WEST.DIG. 


A590 

9.87 

390264-01 

FAN ASSY 

LÜFTER 


A590 

47.76 

390333-03 

IC PAL 16L8A PROGR. 



A590 

5.48 

390363-01 

SWITCH DIP 4 POS. R/A 



A590 

7.92 

390386-02 

LED GREEN TI.3/4 



A590 

2.06 

390387-01 

LED RED (HDD) 



A590 

2.06 

390388-01 

IC ROM ODD PROGRMD. 

EPROM 2764 

C= 

A590 

16.32 

390388-02 

IC ROM ODD 

WD 

C= 

A590 

16.32 

390389-01 

IC ROM EVEN PROGRMD. 

EPROM 2764 

c= 

A590 

16.32 

390389-02 

IC ROM EVEN 

WD 

c= 

A590 

16.32 

390398-01 

IC PAL 16R4A BG LATCH 

PROGRMD. 

A500/A590 

4.99 

390459-01 

STANDOFF 6/32-M3 



A590 

0.43 

390460-01 

STANDOFF M3-M3 10MM 



A590 

0.15 

390563-01 

IC DMAC 



A590 

372.19 

390563-02 

IC DMAC ENHANCED 



A590 

124.25 

391014-01 

HDD 20 MB SCSI 

SEAGATE ST325N 

A590 

838.53 


6 



Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: AMIGA-600/600HD 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


391077-01 

IC 8364 R7 PAULA 

AMIGA-600 

39.09 

391078-01 

IC 8520 R4 

AMIGA-600 

18.80 

391079-01 

IC 6571 R4 KEYBD. 

AMIGA-600 

24.07 

391081-01 

IC 8373 R4 DENISE 

AMIGA-600 

38.01 

391155-01 

IC 4145 GAYLE CSG 

AMIGA-600 

48.46 

391287-01 

IC PAL 16L8B 

AMIGA-600 

6.28 

391304-01 

IC ROM KICKST. V2.05 

AMIGA-600 

129.00 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA-1000 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


250465-02 

PCB ASSY 4 LAYER PAL 


AMIGA-1000 

1100.40 

252125-01 

IC 8361 AGNUS NTSC 


AMIGA-1000 

66.47 

252128-01 

IC PAL EN 


AMIGA-1000 

23.15 

252128-02 

IC PAL CAS 


AMIGA-1000 

23.15 

252128-03 

IC PAL DAUG EN 


AMIGA-1000 

23.15 

252128-04 

IC PAL DAUG CAS 


AMIGA-1000 

23.15 

252179-01 

IC ROM EVEN BOOTSTRAP 

C= 

AMIGA-1000 

41.30 

252180-01 

IC ROM ODD BOOTSTRAP 

C= 

AMIGA-1000 

41.30 

252362-01 

IC 8367 AGNUS PAL 


AMIGA-1000 

58.17 

314066-01 

DIAGNOSTIC AID 


AMIGA-1000 

1473.60 

327001-01 

BOTTOM CASE 


AMIGA-1000 

53.59 

327002-01 

TOP CASE 


AMIGA-1000 

42.73 

327003-01 

REAR CASE PANEL 


AMIGA-1000 

10.03 

327004-01 

FRONT BEZEL A-1000 


AMIGA-1000 

14.41 

327005-01 

COVER FRONT RAM DISP. 


AMIGA-1000 

12.89 

327020-01 

EXPANSION COVER 


AMIGA-1000 

1.96 

327053-01 

FOOT RUBBER 

KEYB. 

/DR. AMIGA 

0.46 

327054-01 

FOOT RUBBER 


AMIGA-1000 

0.74 

327059-01 

KEYBOARD CABLE 


AMIGA-1000 

0.92 

327063-01 

KEYBOARD ASSY ASCII 


AMIGA-1000 

459.03 

327070-01 

FLAT CABLE ASSY 

34 PIN 

AMIGA-1000 

16.80 

327071-01 

DRIVE POWER CABLE 

4 PIN 

AMIGA-1000 

4.28 

327072-01 

DRIVE GROUND CABLE 


AMIGA-1000 

3.74 

327105-01 

TOP SHIELD RFI 


AMIGA-1000 

11.37 

327111-01 

NAMEPLATE AMIGA-1000 

LOGO 

AMIGA-1000 

1.19 

327137-01 

PCB ASSY MAIN LOGIC 

W.PIGGY 

AMIGA-1000 

1316.39 

327147-01 

SWITCH BOX COMP./ANT. 


AMIGA-1000 

15.02 

327164-01 

CABLE ASSY INTERFACE 


AMIGA-1000 

73.72 

327173-01 

POWER SUPPLY 

110 V 

AMIGA-1000 

177.27 

327173-02 

POWER SUPPLY 

220 V 

AMIGA-1000 

177.27 

327174-01 

LED ASSY RED 


AMIGA-1000 

7.53 

327175-01 

LED ASSY DRIVE NEC 


AMIGA-1000 

2.99 

327206-01 

HARNESS ASSY DISK 

DATA 

AMIGA-1000 

24.62 

605040-42 

UPPER CASE KEYBOARD 


AMIGA-1000 

15.11 

605040-43 

LOWER CASE KEYBOARD 


AMIGA-1000 

22.59 

605040-47 

LABEL KEYB. LOW. CASE 


AMIGA-1000 

2.31 

608070-32 

FAN ASSY 

LÜFTER 

AMIGA-1000 

228.78 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA 1000 EXTENSION 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


324774-01 

WRAPPING WIRE 

AWG 30 

60 L 


A-SIDECAR 

0.18 

380620-01 

IC 

DECODER 1 


MAINBOARD 

A-SIDECAR 

5.59 

380621-01 

IC 

DECODER 2 


MAINBOARD 

A-SIDECAR 

5.59 

380626-01 

IC 

PAL 16L8 

MEMORY 

CONTROL 

1 

A-SIDECAR 

12.61 

380627-01 

IC 

PAL 16L8 

MEMORY 

CONTROL 

2 

A-SIDECAR 

12.61 

380628-01 

IC 

PAL 16L8 

AUTO 

CONFIG. 


A-SIDECAR 

12.61 

380629-01 

IC 

PAL 16L8 

68-K 

DECODER 


A-SIDECAR 

5.36 

380630-01 

IC 

I/O DECODER 

1 



A-SIDECAR 

5.21 

380631-01 

IC 

I/O DECODER 

2 



A-SIDECAR 

5.21 

380632-01 

IC 

A 88 DECODER 



A-SIDECAR 

0.92 

904776-04 

DIP 

1 SWITCH 8 PIN 



A-SIDECAR 

6.05 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA-1010/1020 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


251656-01 

SWITCH REGULAT. POWER 

SUPPLY 

AMIGA-1020 

124.14 

310113-01 

FDD 3.5 INCH 1 MB 

FB354E 

AMIGA-1011 

358.70 

327006-01 

DISK EJECT BUTTON NEC 


AMIGA-1010 

1.19 

327010-01 

BOTTOM CASE 


AMIGA-1010 

11.87 

327011-01 

TOP CASE 


AMIGA-1010 

11.09 

327012-01 

FRONT BEZEL A-1010 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

4.76 

327113-01 

NAMEPLATE AMIGA-1010 

LOGO 12,3 ] 

L A-1010 

1.02 

327116-01 

SHIELD TOP PCB 


AMIGA-1010 

12.24 

327117-01 

SHIELD BOTTOM DR.3 r 5 


AMIGA-1010 

15.38 

327156-02 

FDD 3.5 INCH 

PANASONIC 

AMIGA-1010 

326.28 

327171-01 

NAMEPLATE AMIGA-1020 

5.25 

AMIGA-1020 

0.74 

327175-02 

HARNESS ASSY LED 


AMIGA-1010 

13.63 

327188-01 

INTERFACE PCB ASSY 


AMIGA-1020 

44.54 

327200-01 

FDD 5.25 INCH 

ALPS 

AMIGA-1020 

1115.82 

327204-01 

PCB ASSY DRIVE 


AMIGA-1010 

112.81 

327207-01 

HARNESS ASSY DISK 

POWER 

AMIGA-1010 

2.71 

327208-01 

DRIVE CABLE CLAMP 


AMIGA-1010 

3.37 

604070-01 

COVER FDD 


AMIGA-1010 

16.63 

604070-03 

FRONT PANEL 


AMIGA-1010 

9.06 

604070-04 

EJECT BUTTON 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

2.88 

604070-33 

LIGHT PROTECT ASSY 


AMIGA-1010 

12.89 

604070-34 

SENSOR ASSY (TRKOHM) 


AMIGA-1010 

49.76 

604070-35 

STEPPER MOTOR 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

171.86 

604070-36 

SCHREIB-LESEKOPF 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

587.94 

604070-37 

STEEL BELT ASSY 


AMIGA-1010 

14.37 

604070-39 

SCREW STEEL BELT PUL. 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

1.20 

604070-40 

WASHER STEEL BELT PUL 

MATSUSHITA 

AMIGA-1010 

1.20 

604070-48 

CONTROLL BOARD 


AMIGA-1010 

410.81 

604070-52 

BASE D MOTOR ASSY 


AMIGA-1010 

361.79 

604070-55 

PAD ASSY 


AMIGA-1010 

4.48 

604070-56 

DUMMY DISK 3 1/2 


AMIGA-1010 

2.63 

604080-02 

REGULATOR ASSY 


AMIGA-1020 

558.47 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA-2000 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 


312363-02 

IC PAL 16L8A 


AMIGA-2000 

NETTO 

5.48 

312364-02 

IC PAL 16L8A 


AMIGA-2000 

5.48 

312716-03 

KEYBOARD ASSY DIN 


AMIGA-2000 

225.50 

312720-01 

PCB ASSY CR NTSC 


AMIGA-2000 

1315.51 

312720-06 

PCB ASSY REV.6 PAL 


AMIGA-2000 

1296.65 

315093-02 

IC ROM KICKSTART VI.3 


AMIGA-2000 

30.25 

318069-02 

IC 8372 FAT AGNUS PAL 


AMIGA-2000 

56.10 

318075-01 

IC 5721 GATE ARRAY 

BUSTER CR 

AMIGA-2000 

17.62 

318075-02 

IC BUSTER REV. A 


AMIGA-2000 

20.11 

327124-02 

MOUSE ASSY AMIGA 

AMIGA-500/AMIGA-2000 

46.75 

380012-07 

CABLE ASSY 1 FDD 

5.25 

AMIGA-2000 

5.91 

380111-06 

FDD 5.25 INCH 


AMIGA-2000 

432.09 

380113-02 

HARD DISK CONTROLLER 


AMIGA-2000 

518.61 

380698-01 

HDD 20 MB 3.5 INCH 

EPSON 

AMIGA-2000 

486.35 

380698-02 

HDD 40 MB 3.5 INCH 

ROD/TOSH. 

A2094/A2000 

754.68 

380705-01 

PCB ASSY MAIN BOARD 

PAL 

AMIGA-2000 

979.16 

380708-01 

POWER SUPPLY 

220 V 

AMIGA-2000 

440.98 

380713-01 

IC PAL 20L8 EN 


AMIGA-2000 

9.38 

380714-01 

IC PAL 16L8 CAS 


AMIGA-2000 

8.67 

380715-02 

IC PAL 20L8 BUFFER 

CONTR. 

AMIGA-2000 

9.87 

380717-01 

IC PAL 16R6 ARBITER 


AMIGA-2000 

11.81 

380726-01 

FRONT BEZEL A-2000 


AMIGA-2000 

15.72 

380727-02 

HOUSING TOP 


AMIGA-2000 

71.39 

380728-02 

HOUSING BOTTOM 


AMIGA-2000 

104.29 

380728-03 

HOUSING BOTTOM CHROM 


AMIGA-2000 

131.25 

380729-01 

CHASSIS 


AMIGA-2000 

17.08 

380730-01 

SUBCHASSIS 


AMIGA-2000 

5.25 

380733-01 

KEYBOARD HOUSING TOP 


AMIGA-2000 

28.46 

380736-02 

COVER FLOPPY 5.25 


AMIGA-2000 

1.79 

380737-01 

COVER FLOPPY 3.5 


AMIGA-2000 

1.36 

380738-01 

LED HOLDING 


AMIGA-2000 

1.08 

380739-01 

PANEL F.EXPANSIONSLOT 


AMIGA-2000 

1.42 

380741-02 

NAMEPLATE AMIGA-2000 


AMIGA-2000 

1.68 

380741-03 

NAMEPLATE A-2500/30 


AMIGA-2500 

1.25 

380742-01 

CABLE ASSY DRIVE 2 

»JU 363—232 

AMIGA-2000 

10.35 

380745-01 

PCB ASSY RAM EXPANS. 

/KICKSTART 

AMIGA-2000 

526.25 

380752-01 

FDD 3.5 INCH 880 KB 

JU-363 

AMIGA-2000 

287.90 

380763-01 

IC PAL 16L8 RAM DEC. 

KICKSTART 

AMIGA-2000 

8.67 

380764-01 

IC PAL 16L8 RAM 

CONTR. I 

AMIGA-2000 

8.24 

380765-01 

IC PAL 16R4 (6) RAM 

CONTR. II 

AMIGA-2000 

4.99 

380793-01 

NAMEPLATE KEYB. A2000 


AMIGA-2000 

1.19 

390229-01 

IC VIDEO HYBRID CR 


AMIGA-2000 

11.44 

604120-13 

W/P SENSOR ASSY 


AMIGA-2010 

2.88 

903328-13 

HEADER ASSY S.R. 146C 


AMIGA-2000 

2.63 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: AMIGA 2000 EXTENSION 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


311833-01 

HDD 40 MB 3.5 INCH 

SEAGATE ST506 

A-2500 

754.68 

311979-01 

PCB ASSY A-2090 HD 

CONTROLLER 

A-2090 

751.32 

311979-02 

PCB ASSY HD CONTROLL. 

AUTOBOOT 

A-2090 

797.94 

312370-03 

PCB ASSY RAM EXPANS. 

2 MB 

A-2058 

910.16 

312724-02 

BRACKET MOUNTING 

A2620/A2630 

14.69 

312799-02 

PCB ASSY A2091 CONTR. 


A-2091 

390.79 

312827-03 

PCB A2620 2MB BOARD 

TURBO 

A-2620 

3538.92 

315046-01 

IC 8727 CBM DMA 

SCSI CONTRL. 

A-2090 

26.67 

315097-01 

IC BOOT-ROM EVEN 2764 

C= 

A-2090 

14.31 

315098-01 

IC BOOT-ROM ODD 

c= 

A-2090 

14.31 

315795-01 

PCB ASSY 

FLICKER FIXER 

A-2500 

1651.90 

318054-01 

IC PAL 16L8 

2MB RAMBD. 

A-2052 

10.63 

318055-01 

IC PAL 16L8A 

2MB RAMBD. 

A-2052 

10.63 

318056-01 

IC PAL 16L8A 

2MB RAMBD. 

A-2052 

10.63 

318057-01 

IC PAL 16L8A 

2MB RAMBD. 

A-2052 

6.28 

318067-01 

IC PAL 16L8A 


A-2058 

9.33 

318067-02 

IC PAL 16L8A-05 


A-2058 

5.48 

318068-01 

IC PAL CR 


A-2058 

5.48 

318096-01 

IC PAL 16L8 

SCSI CONTRL. 

A-2090 

5.48 

324667-03 

DELAY LINE 20 NS 5TAP 

14 PIN 

A-2630 

10.30 

380012-10 

CABLE ASSY DISK DRIVE 


A2286 

13.77 

380120-08 

PANEL EXTENSION CARD 

VERSION H A-2052/2058 

0.55 

380658-01 

IC ADDRESS BUS TRANS- 

LATOR 

A-2088 

56.16 

380659-01 

IC 5718 DATA BUS 

TRANSL. 

A-2088 

36.59 

380672-01 

IC PAL 20L10A (U6) 

PAL VIII 

A-2286 

9.87 

380673-01 

IC PAL 20L10A (U5) 

PAL VII 

A-2286 

9.87 

380674-02 

IC PAL 16R4A (VI) 


A-2286 

3.56 

380675-01 

IC PAL 16R4A PROGRMD. 

PAL V (U10) 

A-2286 

4.93 

380676-01 

IC PAL 16L8B PROGRMD. 

PAL IV (U21) 

A-2286 

7.70 

380682-03 

IC BIOS AT-EMU LOW 

V 3.6 

A-2286 

40.98 

380683-03 

IC BIOS AT-EMU HIGH 

V 3.6 

A-2286 

41.41 

380684-02 

IC PAL 16L8B SANDV. 

PAL III (U55) 

A-2286 

7.70 

380685-04 

IC PAL 16L8B SANDV. 

PAL II (U58) 

A-2286 

7.70 

380686-05 

IC PAL 16L8B SANDV. 

PAL I (U33) 

A-2286 

7.70 

380690-01 

PCB ASSY AT-EMULATOR 


A-2286 

1114.84 

380694-01 

PCB ASSY SANDVICHBD. 

ZU 690-01 

A-2286 

1014.98 

380783-01 

IC PAL 16L8 RAM DEC. 

EMULATOR 

A-2088 

5.48 

380784-01 

IC PAL 16L8 I/O DEC. 

PCB AT-EM. 

A-2088 

5.48 

380785-01 

IC PAL CONFIGURATION 


A-2088 

8.13 

380788-06 

IC BIOS PC-EMULATOR 

V 3.6.1 

A-2088 

41.41 

390230-02 

IC BIOS SCSI-CONTR. 

C= (2764-250) 

A-2090 

17.02 

390231-01 

IC PAL 20X8 

SCSI CTRL. 

A-2090 

12.52 

390232-02 

IC PAL 16L8 

SCSI CTRL. 

A-2090 

5.48 

390233-01 

IC 16L8PAL 

SCSI CONTRL. 

A-2090 

5.48 

390234-03 

IC PAL 20L10 

SCSI CTRL. 

A-2090 

9.87 

390235-01 

IC PAL 20L10 

SCSI CTRL 

A-2090 

9.87 

390236-02 

IC PAL 16L8 

SCSI CTRL. 

A-2090 

9.49 

390237-01 

IC PAL 16R6A 

SCSI CTRL. 

A-2090 

4.99 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: AMIGA 2000 EXTENSION 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


390282-07 

IC 

ROM 

UNIX BOOT LOW 

A-2500/UX A- 

■2620/2630 

23.69 

390283-07 

IC 

ROM 

UNIX BOOT HIGH 

A-2500/UX A- 

•2620/2630 

23.69 

390284-01 

IC 

PAL 

16R4B (U505) 


A-2620 

10.30 

390285-01 

IC 

PAL 

16R6A (U308) 


A-2620 

6.88 

390286-01 

IC 

PAL 

16R4A (U309) 


A-2620 

6.88 

390287-01 

IC 

PAL 

16R8A 


A-2620 

6.88 

390288-01 

IC 

PAL 

20L8A 


A-2620 

12.14 

390289-01 

IC 

PAL 

20L8A 


A-2620 

12.14 

390290-01 

IC 

PAL 

20L8B 


A-2620 

19.94 

390291-01 

IC 

PAL 

20L8B 


A-2620 

19.94 

390292-01 

IC 

PAL 

20L8A 


A-2620 

12.14 

390293-01 

IC 

PAL 

20L8A 


A-2620 

12.14 

390294-01 

IC 

PAL 

20L8A 


A-2620 

12.14 

390295-01 

IC 

PAL 

20R4B 


A-2620 

20.61 

390400-02 

IC 

PAL 

20L8A 

AUTOCONFIG. 

A-2630 

7.81 

390401-02 

IC 

CHIP SELECT 


A-2630 

7.81 

390402-02 

IC 

MEMORY SELECT 


A-2630 

13.44 

390403-02 

IC 

PAL 

COPROCESSOR 

CONTROLLER 

A-2630 

13.44 

390404-02 

IC 

PAL 

BUFFER CONTRL. 


A-2630 

5.48 

390405-03 

IC 

PAL 

68000 INTERFC. 


A-2630 

13.44 

390406-02 

IC 

PAL 

COUNTER/RESET 


A-2630 

4.99 

390407-02 

IC 

PAL 

68000 

MACH STATE 

A-2630 

9.10 

390408-02 

IC 

PAL 

6800 

MACH STATE 

A-2630 

4.99 

390409-02 

IC 

REFRESH MACH STATE 


A-2630 

10.73 

390410-02 

IC 

PAL 

BYTE SELECT 


A-2630 

7.70 

390411-03 

IC 

PAL 

RAS/BURST 


A-2630 

61.91 

390413-02 

IC 

PAL 

CLOCK GENERAT. 


A-2630 

7.70 

390721-01 

IC 

ROM 

REV 6.1 EVEN 

WD33C93 

A-2091 

14.31 

390721-02 

IC 

ROM 

REV 6.6 EVEN 

WD33C93A 

A-2091 

17.02 

390722-01 

IC 

ROM 

REV 6.1 ODD 

WD33C93 

A-2091 

14.31 

390722-02 

IC 

ROM 

REV 6.6 ODD 

WD33C93A 

A-2091 

17.02 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: AMIGA-3000/3000T 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


310317-03 

LENS FLOPPY LED 



A-3000 

0.82 

311836-01 

HDD 105 MB 

QUANTUM 


A-3000 

1369.60 

311837-01 

HDD 50 MB (52S) 

QUANTUM 


A-3000 

810.58 

311838-03 

HDD 200 MB 

QUANTUM P210S 

A-3000T 

2543.54 

312313-01 

REAR PANEL 



A-3000T 

41.58 

312810-01 

PCB ASSY 



A-3000T 

5632.60 

312894-01 

PCB ASSY DAUGHTER BD. 



A-3000 

293.22 

312995-01 

BRACKET GUIDE POWER 

BUTTON 


A-3000 

1.79 

313176-01 

BEZEL ASSY 



A-3000T 

28.78 

313181-01 

PCB ASSY PAL 25MHZ 

4MB 


A-3000T 

5608.63 

313254-02 

MOUSE ASSY 400DPI 2B. 

2.5M 


A-3000T 

103.49 

313255-01 

MOUSE ASSY 400DPI 3B. 



A-3000 

69.30 

313255-02 

MOUSE ASSY 400DPI 3B. 

2.5M 

A- 

3000T/UX 

112.54 

313279-01 

TOP COVER 



A-3000 

60.81 

313280-01 

FRONT BEZEL 



A-3000 

7.96 

313283-01 

CHASSIS (MAIN CHASSIS 

BASE) 


A-3000 

37.56 

313284-01 

BRACKET MOUNTING 

FDD/HDD 

A3000/3010 

2.71 

313292-01 

BRACKET DRIVE + PSU 

MOUNT. 


A-3000 

25.04 

313294-01 

BRACKET MOUSE + KEYB. 

PCB 


A-3000 

2.77 

313296-01 

COVER FDD HOLE 



A-3000 

0.65 

313297-01 

BUTTON POWER 



A-3000 

0.92 

313298-01 

ROD CONNECTING 



A-3000 

1.08 

313301-01 

COVER ASSY COMPL. 

W/FRONT+BUTT. 

A-3000 

79.96 

313303-01 

LED HOLDER ASSY 

W/LEDS 


A-3000 

14.04 

313310-01 

PCB ASSY PAL 16 MHZ 



A-3000 

4201.61 

313310-03 

PCB ASSY PAL 25 MHZ 



A-3000 

4299.30 

313314-01 

BRACKET MOUNTING 3.5 

HDD 


A-3000 

3.20 

313315-01 

FDD 3.5 INCH FB354(E) 

CHINON 


A-3000 

284.42 

313316-01 

LED PCB W/O LEDS 



A-3000 

1.25 

313319-01 

HDD 200 MB 



A-3000UX 

2543.54 

313323-03 

KEYBOARD ASSY GERMAN 

DIN COMPL. 


A-3000 

238.02 

313440-01 

HDD 40 MB 

QUANTUM 


A-3000 

754.68 

318069-03 

IC 8372 HIRES AGNUS 

2M 


A-3000 

56.10 

390500-01 

POWER SUPPLY 

220/240V 


A-3000 

438.27 

390525-01 

IC RP5C01 REAL TIME 



A-3000 

19.57 

390526-02 

IC PAL 16L8D 



A-3000 

17.29 

390527-02 

IC PAL 16L8D 



A-3000 

17.29 

390528-02 

IC PAL 16R4A 



A-3000 

4.99 

390529-03 

IC PAL 16L8D 



A-3000 

17.29 

390536-01 

SWITCH SPST TOGGLE RA 



A-3000 

12.14 

390537-02 

IC DMAC 



A-3000 

124.25 

390538-03 

IC AMBER 

(U478) 


A-3000 

48.96 

390539-07 

IC FAT BUSTER 

(25MHZ ONLY) 

A-3000 

86.02 

390540-02 

IC FAT GARY 4141F008A 

(U110) 


A-3000 

38.81 

390541-04 

IC RAM CONTROLLER 

(U890) 


A-3000 

50.47 

390629-01 

IC ROM VI.4 32 BIT 

LOW WORD 


A-3000 

34.63 

390629-02 

IC ROM V2.0 32 BIT 

LOW WORD 


A-3000 

31.66 

390630-01 

IC ROM VI.4 32 BIT 

HIGH WORD 


A-3000 

34.63 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: AMIGA-3000/3000T 


ARTIKELNUMMER 


390630-02 

390728-01 

390770-01 

390798-01 

390885-01 

390892-01 

390893-01 

604400-01 


BEZEICHNUNG 

PREIS 


NETTO 


IC ROM V2.0 32 BIT 

HIGH WORD 

A-3000 

31.66 

SPEAKER ASSY 


A-3000T 

10.03 

SCSI TERMINATOR ASSY 


A-3000T 

26.83 

FAN ASSY 


A-3000T 

106.89 

KEY/POWER SW. ASSY 


A-3000T 

126.90 

FILTER ASSY FAN 


A-3000T 

11.66 

SPEAKER BRACKET 


A-3000T 

1.68 

EJECT BUTTON 

FDD CHINON 

A-3000 

2.71 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: C-128/C-128D+DCR 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


250477-02 

PCB ASSY 


C-128 DCR 

1112.30 

250735-01 

KEYBOARD ASSY DIN 

GERMAN 

C-128D 

265.30 

250735-02 

KEYBOARD ASSY NTSC 


C-128D 

265.45 

250754-01 

LED ASSY RED (POWER) 


C-128 

5.74 

250754-02 

LED ASSY RED (POWER) 


C-128D 

6.71 

250760-04 

POWER SUPPLY 220V 


C-128D 

554.71 

251878-02 

LINE FILTER 


C-128 

4.24 

251882-01 

TOP CASE 


C-128D 

57.63 

251883-01 

BOTTOM CASE 


C-128D 

67.54 

251884-01 

FRONT BEZEL C-128D 


C-128D 

14.48 

251889-01 

NAMEPLATE C-128D 


C-128D 

0.28 

251916-03 

RF MODULATOR PAL 

C-64(2)/C-128(D) 

26.57 

251987-01 

TOP CASE 


C-128 

13.63 

251988-01 

BOTTOM CASE 


C-128 

16.63 

252013-01 

LED HOLDER 


C-128 

0.09 

252018-04 

LED 2X15MM GREEN 


C-128 DCR 

1.36 

252044-01 

LÜFTER 


C-128D 

74.66 

252155-02 

GROUND CABLE ASSY 

KEYBOARD 

C-128 

0.55 

252371-01 

IC 5710 FLOPPY DISK 

CONTROLLER 

C-128 DCR 

20.33 

252449-01 

POWER SUPPLY ASSY 


C-128 DCR 

168.32 

252449-02 

POWER SUPPLY ASSY VDE 

220V 

C-128 DCR 

168.32 

252454-01 

TOP CASE 


C-128 DCR 

62.62 

252455-01 

BOTTOM CASE 


C-128 DCR 

76.06 

252457-01 

FRONT BEZEL C-128DCR 

(NEWTR.) 

C-128 DCR 

12.95 

310379-02 

PCB ASSY NTSC 


C-128 

968.69 

310379-03 

PCB ASSY PAL 


C-128D 

1102.01 

310379-04 

PCB ASSY PAL 


C-128 

932.92 

310389-01 

IC 8722 MMU 


C-128 

23.25 

310400-01 

NAME PLATE 


C-128 

0.83 

310401-02 

KEYBOARD ASSY 


C-128 

141.16 

310407-01 

SHIELD CAP ASSY 


C-128 DCR 

3.56 

310416-01 

POWER SUPPLY 117 V 


C-128 

291.20 

310416-03 

POWER SUPPLY 220V 


C-128 

296.40 

310636-01 

PCB ASSY DISK CONTROL 


C-128D 

267.79 

315009-01 

IC 8564 R5 NTSC (VIC) 


C-128 

41.69 

315012-01 

IC 8721 FPLA 


C-128 

18.80 

315014-03 

IC 8563 R9 


C-128 

44.01 

315020-01 

IC 8502 CPU 


C-128 

14.97 

315078-02 

IC 8005-053 KERNAL 

ROM 

C-128 

15.99 

315078-03 

IC KERNAL ROM 


C-128 

28.63 

315079-01 

IC 8000-320 CHAR ROM 

(8006-320) 

C-128 

9.38 

315092-01 

IC 8568 80COLUMN CRTC 


C-128 DCR 

50.79 

318009-01 

IC 8566 R3 


C-128 

57.13 

318018-02 

IC 8005-049 BASIC 

$4000-$7FFF 

C-128 

16.05 

318019-02 

IC 8005-050 


C-128 

23.69 

318020-03 

IC 8005-051 US KERNAL 


C-128 

23.69 

318022-02 

IC ROM 1/4 


C-128 DCR 

57.09 

318023-02 

IC ROM 2/3 (UK) 


C-128D 

19.79 
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Seite 2 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: C-128/C-128D+DCR 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


318047-01 

IC ROM 27256 (U102) 

C= 

1571/C-128 DCR 

17.89 

318077-01 

IC ROM 2/3 256K 


C-128/C-128 DCR 

36.42 

325070-01 

SEK CABLE 


C-128 

12.61 

325075-03 

TRANSFORMER POWER 

220 

V C-128 

35.88 

325109-01 

DIAGNOSTIC-SET 


C-128 

365.90 

325109-10 

IC ROM FOR DIAGNOSTIC 

SET 

C= C-128 DCR 

14.48 

351104-01 

FOOT SELF ADHESIVE 

WHITE C-128 DCR 

0.18 

390059-01 

IC 8006-318 


C-128 

10.13 

605050-02 

BOTTOM CASE KEYBOARD 


C-128D 

14.92 

950150-03 

FOOT SELF ADH. WHITE 


C-128 DCR 

0.17 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: C-64/C-64(2) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


250469-02 

PCB ASSY 

CR C-64(2) 

350.61 

250787-02 

LED ASSY 130L 

SIZE 2X5 C-64(2) 

2.60 

251024-01 

SHIELD CAP ASSY,KLEIN 

C-64 

1.29 

251053-10 

NETZTEIL 

110V C-64 

59.95 

251053-11 

POWER SUPPLY (HELL) 

220V C-64(2) 

59.95 

251095-01 

PANEL CONNECTOR 

C-64 

3.03 

251527-02 

IC 8701 

CLOCK GENERATOR C-64 

2.77 

251696-01 

RF MODULATOR NTSC 

C-64 

47.76 

251697-01 

HF MODULATOR PAL 

ERS. 251025-01 C-64 

47.22 

251701-01 

LINE FILTER (L4) 5A 

C-64 

1.68 

251715-01 

IC MEMORY CONTROLLER 

C-64(2) 

23.15 

251846-01 

RF CABLE ASSY 

C-64 

4.00 

251913-01 

IC 8005-045 

C-64/C-128 

10.90 

252110-01 

TOP COVER 

C-64(2) 

7.53 

252111-01 

BOTTOM COVER 

C-64(2) 

8.35 

252304-01 

NAMEPLATE C-64(2) 

C-64(2) 

0.39 

252535-01 

IC MEMORY CONTROLLER 

C-64 GAME C-64 

24.61 

310416-09 

DULUXE PSU 1764 VDE 

1764 

236.08 

318012-01 

IC 8500 MPU 

C-64/C-128 

12.80 

318013-01 

IC 8580 

C-64(2) 

15.12 

318014-01 

IC 8562 NTSC 

C-64/2) 

27.27 

318027-01 

IC 8565 PAL 

C-64(2) 

22.39 

324517-02 

DIAGNOSTIC BOX 

C-64 

244.91 

324528-02 

IC ROM 2532 PROGR.FOR 

DIAGNOSTIC BOX C-64 

46.38 

324844-01 

IC ROM BURN IN TEST 

C-64 

29.26 

326113-03 

TOP CASE 

C-64 

12.26 

326114-02 

BASE COVER 

C 64 

5.04 

326116-01 

CARTRIDGE GUIDE 

C-64 

0.97 

326117-01 

TOP CASE CART 

C-64 

0.55 

326118-01 

BOTTOM CASE CART 

C-64 

0.55 

326161-01 

NAMEPLATE C-64 

C-64 

2.49 

326166-04 

KEYBOARD 66KEY C-64 

ALLE C-64 

51.77 

332406-01 

PAPER SHIELD TOP 

C-64 

2.60 

901225-01 

IC 6001-250 

CHAR. PAL C-64 

6.07 

901226-01 

IC 6004-161 

BASIC PAL C-64 

9.38 

901227-03 

IC 7000-273 

KERNAL C-64 

9.38 

904500-02 

SWITCH ROCKER DPDT 

C-64/C-128 

4.99 

906102-01 

CLIP FUSE HOLDER 

C-64 

0.17 

906107-01 

IC 6510A 

C-64 

14.58 

906108-02 

IC 6526A 

1751/C-64/C-128 

13.61 

906109-01 

IC 6567 KERAMIK 

NTSC (USA-VERS.) C-64 

36.76 

906111-01 

IC 6569A PAL 

C-64 

33.28 

906112-01 

IC 6581 

C-64 

15.66 

906114-01 

IC 82 S 100 N 

C-64/C-64(2) 

5.53 

906127-01 

LINE FILTER ASSY 

(325559-02) VC20+C-64 

1.85 

950157-04 

FOOT RUBBER SELF ADH. 

C-64 

0.17 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: C16/C116/PLUS4 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


250413-02 

PCB ASSY 


C-116 

414.92 

251247-01 

TOP CASE 


C-116 

8.69 

251248-02 

BOTTOM CASE 


C-116 

9.52 

251320-01 

NAMEPLATE C-116 


C-116 

2.73 

251453-01 

TOP CASE 


PLUS 4 

8.04 

251454-01 

BOTTOM CASE (BASE) 


PLUS 4 

20.33 

251535-02 

IC 8360 TED NTSC/PAL 


C-16 

95.19 

251536-02 

IC 7501 (8501) CPU 


C-16 

15.51 

251539-03 

POWER SUPPLY 220V 


C16/C116 

56.53 

251587-01 

SWITCH ROCKER DPDT 


PLUS4/C16/C116 

3.47 

251640-03 

IC 6529B 


C-16 

4.56 

251641-01 

IC 7700-006 PLA 


PLUS 4 

5.81 

251641-02 

IC 7700-010 (8700) 


C-16 

5.36 

251655-01 

NAMEPLATE PLUS 4 


PLUS 4 

1.76 

251790-01 

BOTTOM CASE 


C-16 

7.58 

251794-01 

NAMEPLATE C-16 


C-16 

1.76 

251798-01 

KEYBOARD 66 KEY 


*C-16 

108.74 

251813-01 

TOP CASE 


C-16 

15.75 

251850-01 

KEYBOARD 67 KEY 


PLUS 4 

109.22 

251911-01 

TED MODULATOR 


PLUS4/C16/C116 

41.07 

310199-01 

SHIELD CLIP 


PLUS 4 

0.92 

310200-09 

POWER SUPPLY 220V 


PLUS 4 

74.15 

317053-01 

IC 8005-021 


PLUS 4 

23.69 

317054-01 

IC 8005-022 


PLUS 4 

23.69 

318004-05 

IC 8005-039 

ROM 

TED KERNAL C-16 

23.69 

318006-01 

IC 8005-005 

ROM 

TED BASIC C-16 

23.69 

326160-02 

LED PLATE 


C-16 

0.82 
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Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: C D T V 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


250806-01 

POWER SUPPLY 


CDTV 

577.64 

252590-01 

CD CADDY 


CDTV 

16.94 

252594-02 

REMOTE CONTROLLER 


CDTV 

80.06 

252609-02 

IC 6500/1 CPU 


CDTV 

21.90 

390894-01 

RF CABLE ASSY PAL 


CDTV 

7.85 

390933-01 

CONNECTOR CABLE 


CDTV 

41.30 

391008-01 

IC ROM EVEN VI.0 

CD ROM 

CDTV 

19.68 

391009-01 

IC ROM ODD VI.0 

CD ROM 

CDTV 

19.68 

609220-01 

CD-ROM MECHANISM UNIT 

(DRIVE) 

CDTV 

1908.88 

901879-03 

IC 6525 B TRI PORT 

INTERFACE 

CDTV 

9.76 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 




für GERÄT: 

CONNECTOR 

(STECKVERBINDER) 

ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 



PREIS 






NETTO 

251057-01 

CONN. 

9PIN SUB-D 

MALE R/A 

C-64 

1.36 

251116-02 

CONN. 

7PIN DIN 

SOCKET R/A 

C-64 

2.17 

251251-01 

CONN. 

2X22(44)PIN 

RM3.96 

SX64 

4.24 

251259-01 

CONN. 

8PIN DIN SOCKET 

R/A PLUS4/C16/C116 

4.24 

251263-01 

CONN. 

DC POWER JACK 

3POS. 

C-16 

1.63 

251616-01 

CONN. 

7PIN DIN SOCKET 

C-PORT PLUS4/C16/116 

4.00 

251630-01 

CONN. 

SLOT 2X25(50)P. 

FEMALE EDGE 1551 

9.79 

251630-02 

CONN. 

SLOT 2X25(50)P. 

EXP. PLUS4/C16/C116 

9.89 

251841-01 

CONN. 

HEADER 18PIN 

MALE KEYBOARD C-116 

0.46 

252122-01 

CONN. 

RCA JACK WHITE 


AMIGA-2000 

0.97 

252122-02 

CONN. 

RCA JACK RED 


AMIGA-2000 

0.97 

252122-03 

CONN. 

RCA JACK YELLOW 


AMIGA-2000 

0.97 

252145-01 

CONN. 

HEADER 10PIN 

SINGLE/STRAIGHT 1571 

3.28 

252145-10 

CONN. 

HEADER 10PIN 

DUAL R/A 

1571 

3.47 

252166-03 

CONN. 

5PIN DIN ROUND 

SOCKET R/A 

PC10/20(3) 

2.22 

252167-01 

CONN. 

5PIN DIN SQUARE 

SOCKET R/A 

C-128 

3.42 

252168-01 

CONN. 

8PIN DIN 

SOCKET R/A 

C-128 DCR 

2.22 

310366-02 

CONN. 

SLOT 2X43(86)P 

R/A FEM.EDGE SIDECAR 

17.02 

315035-01 

CONN. 

9PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

C-128 

8.69 

324178-01 

DATASSETTEN-STECKER 

12POL.RM3.' 

96 1530 

14.00 

325064-01 

CONN. 

5PIN DIN SQUARE 

PLUG/MALE 

NT 

5.78 

325562-15 

CONN. 

HEADER 15PIN 

RM 2.54 SIL 1571 

0.83 

325573-01 

CONN. 

8PIN DIN 

SOCKET R/A 

C-64 

2.49 

327032-02 

CONN. 

9PIN SUB-D 

MALE R/A 

AMIGA-500 

3.57 

327032-03 

CONN. 

23PIN SUB-D 

MALE R/A 

AMIGA-500 

5.81 

327033-03 

CONN. 

23PIN SUB-D 

MALE R/A 

AMIGA-2000 

5.53 

359004-01 

CONN. 

4PIN DIN 

SOCKET R/A 

1541(2) 

2.17 

380307-02 

CONN. 

25PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

PC10/20 

11.18 

380311-01 

CONN. 

HEADER 100PIN 

RM 2.54 DIL PC10/20 

6.33 

380311-02 

CONN. 

HEADER 60PIN RA 

RM 2.54 DIL PC10/20 

11.18 

380333-01 

JUMPER RM 2.54 



0.43 

380722-01 

CONN. 

5PIN DIN 180GR. 

SOCKET 

AMIGA-2000 

2.13 

390241-01 

CONN. 

9PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

PC10/20(3) 

3.57 

390241-04 

CONN. 

23PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

AMIGA-500 

6.28 

390241-05 

CONN. 

25PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

AMIGA-500 

5.10 

390241-06 

CONN. 

25PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

PC10/20(3) 

5.48 

390242-01 

CONN. 

9PIN SUB-D 

MALE R/A 

A500+A2000 

2.99 

390242-02 

CONN. 

9PIN SUB-D 

MALE R/A 

PC10/20(3) 

3.31 

390242-05 

CONN. 

25PIN SUB-D 

MALE R/A 

AMIGA-500 

5.53 

390242-06 

CONN. 

25PIN SUB-D 

MALE R/A 

PC10/20(3) 

5.36 

390243-01 

CONN. 

HEADER 56POS 

DUAL R/A 

AMIGA-500 

8.13 

390248-01 

CONN. 

RCA JACK PCB 


AMIGA-500 

0.65 

390334-01 

CONN. 

15PIN HIDENSITY 

FEMALE R/A 

PC40+60(3) 

5.21 

390557-01 

CONN. 

200 PIN RECEPT. 


A-3000 

25.86 

602201-10 

CONN. 

21PIN SCART 

socket*** : 

L901/1084SP 

16.09 

609207-03 

CONN. 

SIMM 1*30 

SL286/386SX 

11.38 

903138-09 

CONN. 

9PIN SUB-D 

FEMALE R/A 

8032 

3.02 

903263-01 

CONN. 

USERPORT 24PIN 

RM 3.96 


6.61 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: CONNECTOR (STECKVERBINDER) 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


903264-01 

CONN. 

25PIN 

SUB-D 

MALE R/A 

37.42 

903315-01 

CONN. 

HEADER 

5PIN 

RM 3.96 

R/A 

3.47 

903316-03 

CONN. 

HEADER 

3PIN 

RM 3.96 


0.18 

903316-04 

CONN. 

HEADER 

4PIN 

RM 3.96 


0.37 

903316-06 

CONN. 

HEADER 

6PIN 

RM 3.96 


0.55 

903316-07 

CONN. 

HEADER 

7PIN 

RM 3.96 


0.65 

903316-09 

CONN. 

HEADER 

9PIN 

RM 3.96 

(POWER) 

0.92 

903326-02 

CONN. 

HEADER 

2PIN 

RM 2.54 

(9V CASS) 

0.39 

903326-03 

CONN. 

HEADER 

3PIN 

RM 2.54 


0.43 

903326-04 

CONN. 

HEADER 

4PIN 

RM 2.54 

SIL A-2000 

0.55 

903326-06 

CONN. 

HEADER 

6PIN 

RM 2.54 

SIL (LED-AN.) 

0.46 

903326-07 

CONN. 

HEADER 

7PIN 

RM 2.54 

SIL (COD.) 

0.65 

903326-08 

CONN. 

HEADER 

8PIN 

RM 2.54 

SIL 

1.11 

903331-20 

CONN. 

HEADER 

20PIN 

RM 2.54 

TASTATUR 

0.92 

903332-03 

CONN. 

HEADER 

3PIN 

RM 2.54 

(=325562-03) 

0.18 

903344-10 

CONN. 

HEADER 

20PIN 

RM 2.54 

DIL 

7.85 

903345-12 

CONN. 

HEADER 

24PIN 

RM 2.54 

DUAL ROW 

5.04 

903345-13 

CONN. 

HEADER 

26PIN 

RM 2.54 

DIL A-2000 

4.67 

903345-20 

CONN. 

HEADER 

40PIN 

RM2.54 

DIL PC10/20(3) 

4.99 

903345-25 

CONN. 

HEADER 

50PIN 

RM 2.54 

DIL 

6.28 

903346-01 

CONN. 

HEADER 

44PIN 

ABGEW. 


6.61 

903349-01 

CONN. 

6PIN POWER 

SOCKET 

PC10/20 

4.13 

903361-01 

CONN. 

6PIN DIN 

SOCKET 

R/A 

1.68 

903363-01 

CONN. 

9PIN SUB-D 

MALE R/A C-64 

3.85 

903364-01 

CONN. 

HEADER 

20PIN 

RM 2.54 

SIL C16/C64 

1.20 

903373-01 

CONN. 

HEADER 

40PIN 

RM 2.54 

SIL (COD.) 

11.78 

903446-01 

CONN. 

SLOT 2X25PIN 

RM2.54 


11.18 

903446-02 

CONN. 

SLOT 2X31PIN 

RM2.54 

PC XT/AT 

1.96 

903446-03 

CONN. 

SLOT 2X12PIN 

RM2.54 

AMIGA-2000 

7.42 

903446-04 

CONN. 

SLOT 2X18PIN 

RM2.54 

PC+A-2000 

2.22 

903446-05 

CONN. 

SLOT 2X43PIN 

RM2.54 

AMIGA-2000 

4.77 

903446-06 

CONN. 

SLOT 2X50PIN 

RM2.54 


5.81 

903483-03 

CONN. 

POWER 1 

9V 

SOCKET 

(NETZ) 

2.49 

906100-02 

CONN. 

2X22(44)PIN 

RM3.96 

C-64 

4.77 

906130-01 

CONN. 

7PIN DIN 

SOCKET : 

R/A C-64 

3.14 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: DIODE (DIODEN + GLEICHRICHTER) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


251026-01 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

2A/100V DBA20C C-64 

3.68 

251100-01 

DIODE ARRAY DAP-401 


8250LP 

2.31 

251100-02 

DIODE ARRAY DAP-201 


8250LP 

0.92 

251286-04 

ZENERDIODE 0,5V 2,9V 

(CR1) 

C-64 

0.28 

251286-06 

ZENERDIODE 0,5V 3,1V 

H73B-3 (CR1) C-64 

0.18 

252333-01 

DIODE ARRAY 7 PIN 


C-128 DCR 

1.68 

324454-04 

DIODE USD 945 SHOTTKY 


NT PC10/20 

1.85 

325505-01 

ZENERDIODE 0.5V 

3.3V 

1541 

0.28 

325506-01 

ZENERDIODE 0.5V 

5.1V 

1541 

0.43 

325512-01 

DIODE SIV 20 

2A 

8023P 

1.86 

390017-01 

DIODE 1 N 914B DIN 



0.17 

601012-88 

DIODE 1 S 2076 


MPS-801 

0.65 

601012-89 

ZENERDIODE 

HZ-22-1 

MPS-801 

0.65 

601012-91 

ZENERDIODE 

HZ 602 

MPS-801 

1.10 

601150-04 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

KBP 02 

1526 

3.20 

601150-06 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

KBL 02 

1526 

5.17 

601240-57 

DIODE AAZ 18 

4802280F 

MPS-1230 

4.28 

602121-46 

DIODE BA 157 


1901 

0.65 

602140-65 

DIODE 1 N 5061 


AMIGA-1081 

4.20 

602140-67 

DIODE RGP 15 K 


AMIGA-1081 

5.64 

602141-79 

DIODE BY 448 


AMIGA-1081 

5.22 

602150-21 

DIODE 1 S 1888 


1802 

2.40 

602150-22 

DIODE RU IP 


1802 

1.20 

602150-23 

DIODE RU-2 


1802 

1.20 

602150-24 

DIODE 1 N 4148 


1802 

0.60 

602150-26 

DIODE RH-1B 


1802 

1.08 

602190-05 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

V02M 1.5A 

200V 1403 

8.52 

602190-06 

DIODE RECTIF. FR 103 


1403 

3.85 

602200-64 

DIODE GP 157 UL 


1084S 

7.76 

602210-26 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

LB 156 

1084SD 

4.93 

602210-32 

DIODE BA 159 


1084SD 

0.18 

602240-96 

DIODE BRIDGE RS202 


1402 

3.20 

602241-33 

DIODE ZENER 5,1V IV 


1402 

0.32 

602250-85 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

2V01M 

1404 

0.85 

602281-44 

DIODE BAV 21 


1084SP1 

0.65 

602313-129 

DIODE 1 N 4936 


1084SD1 

1.25 

602313-131 

DIODE ERC 06-15 


1084SD1 

4.82 

602313-135 

DIODE RU-3 


1084SD1 

2.71 

608010-57 

DIODE ERB 24-06C 


SX64 

5.96 

609208-62 

DIODE 1 N 4148 SMT 


SL286/386SX 

0.17 

900653-01 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

10A/100V 


3.47 

900750-01 

DIODE 1 N 4001 



0.09 

900750-02 

DIODE 1 N 4002 



0.09 

900750-03 

DIODE 1 N 4003 



0.18 

900750-05 

DIODE 1 N 4005 



0.28 

900753-01 

DIODE 1 N 5402 



0.43 

900756-01 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

1,5A/50V 


2.71 

900757-01 

DIODE BRIDGE RECTIF. 

4A/50V 


2.88 
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ARTIKELNUMMER 
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NETTO 


900770-02 

DIODE 

FAST 



2.88 

900850-01 

DIODE 

1 N 4148 



0.11 

900850-05 

DIODE 

VG 713 C 

(CR1 

, CR2) 

0.18 

900850-17 

DIODE 

1 N 4446 



0.09 

900948-05 

DIODE 

1 N 5235 



0.32 

900948-08 

DIODE 

1 N 5228 



0.46 

900948-15 

DIODE 

1 N 5235 B 



0.65 

906103-01 

DIODE 

ZENER 3,6V 0.4W 

(1 N 

747) *C-64 

0.28 

906103-02 

DIODE 

1 N 4371(5229) 



0.28 

BY179 

DIODE 

BY 179 


NETZTEIL PC10/20 

1.77 
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ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 







NETTO 

251461-01 

FLAT VASHER 

D3.2 



0.17 

251842-01 

EMI FILTER 

270 PF 


C-16 

0.39 

251842-03 

EMI FILTER 

47 PF 


C-128 

0.28 

314671-01 

CABLE PRINTER 1.5 M 

25P-SUB/36P-CENTR. 

7.55 

351409-02 

CABLE FLOPPY/PRINTER 

SER. 6PIN 

DIN 

8.07 

390257-02 

EMI FILTER 

INDUCTIVE 

DSS310 

PC10/20(3) 

0.49 

390275-01 

EMI FILTER 

6800 PF 


DIV. 

0.43 

390275-04 

EMI FILTER 

150 PF 

TKD 


0.43 

390297-02 

EMI FILTER 

100 PF 


C16+PC40 (3) 

0.43 

390297-03 

EMI FILTER 

2200 PF 


PC40 (3) 

0.43 

390297-04 

EMI FILTER 

470 PF 


DIV. 

0.43 

390297-05 

EMI FILTER 

1 UF 

10000 PF 

DIV. 

0.43 

390321-01 

DELAY LINE 

200NS DIL 

10TAP 

PC-40 (3) 

20.39 

903467-01 

NETZFILTER 




30.17 

903467-02 

NETZFILTER 




13.72 

903467-03 

NETZFILTER 

220V 



16.22 

903508-01 

POWER CORD 

220V VDE 

BLACK 

1541 

18.59 

903508-19 

POWER CORD 

250V VDE 

BLACK 

CDTV 

5.74 

903820-01 

LED FASSUNG 

KONISCH 



0.43 

903820-03 

LED BEFESTIGUNG 

(POWER) 


0.18 

904775-01 

SWITCH PIANO DIP 4POS 

8PIN 

DIV.+PC10/20 

3.96 

905051-02 

KABELBINDER 




0.18 

950150-01 

FOOT RUBBER 

SELF ADH. 



0.28 
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ARTIKELNUMMER 
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NETTO 


310001-01 

IC 

74 

HC 14 


PC-60 (3) 

1.36 

310003-01 

IC 

74 

HC 245 


AMIGA-500 

2.17 

318041-01 

IC 

74 

F 521 

SCSI 

CTRL. AMIGA-2000 

3.28 

318042-01 

IC 

74 

HCU 04 

SCSI 

CTRL. AMIGA-2000 

0.92 

318050-01 

IC 

74 

F 244 


AMIGA-500 

2.43 

318066-01 

IC 

74 

F 00 


AMIGA-2000 

0.97 

318089-01 

IC 

74 

LS 158 


PC10/20(3) 

1.42 

318092-01 

IC 

74 

ALS 245 


AMIGA-2000 

3.47 

318828-01 

IC 

74 

HCT 244 

CR 

AMIGA-2000 

2.43 

324239-01 

IC 

HEF 4049 


8028 

1.23 

380227-01 

IC 

74 

HCT 32 


AMIGA-2000 

1.08 

380227-03 

IC 

74 

HCT 244 


A-SIDECAR 

2.88 

380227-04 

IC 

74 

HCT 158 


A-SIDECAR 

1.66 

380227-06 

IC 

74 

HCT 245 


AMIGA-2000 

2.77 

380227-08 

IC 

74 

HCT 367 


A-SIDECAR 

2.54 

380227-12 

IC 

74 

HCT 08 


A-SIDECAR 

1.39 

380227-58 

IC 

74 

HCT 257 


A-SIDECAR 

2.22 

380227-64 

IC 

74 

HCT 174 


A-SIDECAR 

1.89 

380230-02 

IC 

74 

ALS 11 


A-SIDECAR 

1.66 

380230-04 

IC 

74 

ALS 573 


PC-40 

3.68 

380230-05 

IC 

74 

ALS 646 



24.46 

380280-02 

IC 

74 

F 125 



2.40 

380280-03 

IC 

74 

F 158 


AMIGA-2000 

2.40 

380280-04 

IC 

74 

F 280 


AMIGA-2000 

2.40 

380622-01 

IC 

CD 

4020 B 


A-SIDECAR 

3.28 

380633-01 

IC 

74 

F 521 


A-SIDECAR 

10.35 

380727-20 

IC 

74 

HCT 157 


AMIGA-2000 

2.40 

380883-01 

IC 

SMD 74 LS 04 

PCB 

SER/PAR PC-40 

1.02 

380883-02 

IC 

SMD 74 LS 125 

PCB 

SER/PAR PC-40 

1.48 

380883-03 

IC 

SMD 74 LS 174 


AMIGA-2000 

1.76 

380883-04 

IC 

SMD 74 LS 240 

PCB 

SER/PAR PC-40 

2.31 

380883-05 

IC 

SMD 74 LS 244 

PCB 

SER/PAR PC-40 

2.31 

380883-06 

IC 

SMD 74 LS 374 

PCB 

SER/PAR PC-40 

2.31 

380884-01 

IC 

SMD 74 LS 05 

PCB 

SER/PAR PC-40 

1.57 

380885-02 

IC 

SMD MC 1489 

PCB 

SER/PAR PC-40 

2.22 

390001-01 

IC 

74 

LS 245 

SCSI 

CTRL. AMIGA-2090 

2.63 

390011-01 

IC 

74 

LS 74 

SCSI 

CTRL. AMIGA-2000 

1.11 

390058-01 

IC 

74 

ALS 373 


C-128 DCR 

3.68 

390063-01 

IC 

74 

LS 646 



3.56 

390077-01 

IC 

74 

F 32 


1571 

0.97 

390078-01 

IC 

74 

F 399 


AMIGA-1000 

16.35 

390079-01 

IC 

74 

F 374 


AMIGA-1000 

16.91 

390080-01 

IC 

74 

F 138 


AMIGA-1000 

2.17 

390081-01 

IC 

74 

F 74 FLIP-FLOP 


AMIGA-500 

1.25 

390089-01 

IC 

74 

F 245 


C-128/AMIGA-2000 

2.33 

390090-01 

IC 

74 

F 139 


AMIGA-1000 

8.13 

390091-01 

IC 

74 

F 257 


AMIGA-2000 

1.08 

390092-01 

IC 

74 

F 02 


AMIGA-1000 

3.74 
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390097-02 

IC 

SMD 74 LS 245 


PCB SER/PAR PC-40 

2.03 

390108-01 

IC 

74 F 373 



PC-60(3) 

2.33 

390109-01 

IC 

74 F 240 



PC40 (3) 

2.33 

390110-01 

IC 

74 F 04 



AMIGA-500 

0.97 

390113-01 

IC 

74 LS 51 




1.69 

390156-01 

IC 

74 LS 174 


SCSI CTRL. 

AMIGA-2090 

1.19 

390158-01 

IC 

74 LS 273 


SCSI CTRL. 

AMIGA-2090 

2.40 

390198-01 

IC 

74 F 86 


SCSI CTRL. 

AMIGA-2090 

1.25 

390199-01 

IC 

74 F 153 




1.76 

390203-01 

IC 

74 F 08 



PC40 (3) 

0.92 

390279-01 

IC 

74 F 20 



PC40(3) 

0.17 

390281-01 

IC 

74 F 646 



PC-60 (3) 

17.51 

390310-01 

IC 

74 HCT 74 



PC40 (3) 

1.36 

390312-01 

IC 

74 F 175 



PC40 (3) 

1.96 

390314-01 

IC 

74 F 253 



PC-40(3) 

1.79 

390315-01 

IC 

74 F 258 



PC-40 (3) 

1.79 

390323-01 

IC 

4069 


PC- 

40(3)+60(3) 

0.97 

390332-01 

IC 

74 F 158 A 



A590 

2.22 

390358-01 

IC 

74 AC 74 



PC-40 (3) 

5.31 

390359-01 

IC 

74 ACT 00 



PC-40 (3) 

4.57 

390364-01 

IC 

74 S 175 



PC-40 (3) 

1.79 

390420-01 

IC 

74 ALS 163 



PC-60 (3) 

2.88 

390517-01 

IC 

74 F 827 



PC-60 (3) 

12.09 

390518-01 

IC 

74 F 828 



PC-60 (3) 

12.26 

390519-01 

IC 

74 F 841 



PC-60(3) 

15.51 

390520-01 

IC 

74 ALS 04 



PC-60(3) 

1.12 

390521-01 

IC 

74 ALS 174 



PC-60(3) 

1.49 

390522-01 

IC 

74 ALS 240 



PC-60(3) 

3.36 

390545-01 

IC 

74 F 163 A 



A-3000 

2.49 

390578-01 

IC 

74 F 573 



PC-40(3) 

4.00 

390579-01 

IC 

74 ALS 244 



PC-40 (3) 

11.00 

390591-01 

IC 

74 HC 153 



PC-40(3) 

1.85 

390617-01 

IC 

74 ALS 32 



(A590) 

1.28 

390676-01 

IC 

74 ALS 74 



A-3000 

1.52 

601080-10 

IC 

75468 



1515 

23.00 

601160-68 

IC 

74 LS 75 



MPS-1000 

7.85 

601160-70 

IC 

TC 4584 BP 



MPS-1000 

11.27 

601211-15 

IC 

M 4094B 



MPS-1250 

45.54 

602141-13 

IC 

HEF 4070 BD 



AMIGA 1081 

11.01 

602141-16 

IC 

74 LS 00 



AMIGA-1081 

3.10 

602141-17 

IC 

74 LS 368 



AMIGA-1081 

6.24 

602141-86 

IC 

74 LS 367 



AMIGA-1081 

10.44 

602141-87 

IC 

74 S 05 



AMIGA-1081 

8.87 

602150-37 

IC 

UPD 4066 BC 



1802 

2.22 

602160-19 

IC 

74 S 05 



DM-14 

2.73 

603020-99 

IC 

7414 N 


TAIWAN VERSION 1530 

0.88 

609206-07 

IC 

4093 CMOS 

SMT 


SL386SX16 

0.11 

609206-14 

IC 

74 F 08 

SMT 


SL386SX16 

1.36 
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BEZEICHNUNG 

PREIS 
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609206-17 

IC 74 F 32 

SMT 

SL386SX16 

1.36 

609206-19 

IC 74 F 02 

SMT 

SL386SX16 

1.42 

609206-21 

IC 74 LS 04 

SMT 

SL386SX16 

1.25 

609206-22 

IC 74 LS 30 

SMT 

SL386SX16 

1.25 

609206-23 

IC 74 ACT 04 

SMT 

SL386SX16 

2.17 

609206-64 

IC 74 F 244 

SMT 

SL386SX16 

3.47 

609206-65 

IC 74 PCT 244 


SL386SX16 

13.34 

609206-69 

IC 74 LS 244 


SL386SX16 

1.96 

609208-07 

IC 74 F 00 

SMT 

SL286-16 

1.36 

609208-08 

IC 74 F 04 

SMT 

SL286-16 

1.36 

609208-09 

IC 74 F 11 

SMT 

SL286-16 

1.36 

609208-10 

IC 74 F 74 

SMT 

SL286-16 

1.63 

609208-11 

IC 74 F 125 

SMT 

SL286-16 

2.49 

609208-12 

IC 74 F 244 

SMT 

SL286-16 

2.43 

609208-13 

IC 74 F 373 

SMT 

SL286-16 

3.03 

609208-14 

IC 74 ALS 32 

SMT 

SL286-16 

1.52 

609208-15 

IC 74 ALS 244 

SMT 

SL286-16 

4.77 

609208-16 

IC 74 ALS 245 

SMT 

SL286-16 

4.77 

609208-17 

IC 74 ALS 573 

SMT 

SL286-16 

4.50 

609208-19 

IC 74 LS 244 

SMT 

SL286-16 

2.22 

609208-20 

IC 74 LS 245 

SMT 

SL286-16 

2.22 

609208-21 

IC 74 S 02 

SMT 

SL286-16 

1.52 

609208-22 

IC 74 S 05 

SMT 

SL286-16 

1.52 

609208-23 

IC 74 HCT 08 

SMT 

SL286-16 

1.36 

609208-26 

IC 74 LS 26 

SMT 

SL286-16 

1.36 

609208-65 

IC 4069 CMOS 


SL286-16 

0.97 

901502-01 

IC MC 4066 



1.19 

901510-01 

IC 9602 ONE SHOT 

(8602/HEF4538) 

8.78 

901521-01 

IC 74 LS 00 



1.08 

901521-02 

IC 74 LS 04 HEXINV 


0.92 

901521-03 

IC 74 LS 08 

(7712) 


0.92 

901521-04 

IC 74 LS 20 



1.11 

901521-05 

IC 74 LS 21 



1.20 

901521-06 

IC 74 LS 74 FLIP 

FLOP 


1.08 

901521-07 

IC 74 LS 93 COUNTER 


3.85 

901521-08 

IC 74 LS 107 



1.76 

901521-09 

IC 74 LS 145 DECODER * 


2.33 

901521-10 

IC 74 LS 01 



2.03 

901521-11 

IC 74 LS 157 



1.25 

901521-12 

IC 74 LS 165 

* 


3.14 

901521-13 

IC 74 LS 244 



1.79 

901521-14 

IC 74 LS 85 



2.73 

901521-15 

IC 74 LS 133 



1.85 

901521-16 

IC 74 LS 138 



1.19 

901521-17 

IC 74 LS 42 DECODER 


1.19 

901521-18 

IC 74 LS 139 DECODER (7711) 


1.19 

901521-19 

IC 74 LS 445 



7.85 

901521-20 

IC 74 LS 125 



1.19 
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NETTO 

901521-21 

IC 

74 

LS 

02 



0.82 

901521-22 

IC 

74 

LS 

27 


* 

0.92 

901521-23 

IC 

74 

LS 

33 



2.31 

901521-24 

IC 

74 

LS 

10 



1.39 

901521-25 

IC 

74 

LS 

153 



2.03 

901521-26 

IC 

74 

LS 

193 



3.20 

901521-28 

IC 

74 

LS 

164 



1.68 

901521-29 

IC 

74 

LS 

373 



1.79 

901521-30 

IC 

74 

LS 

14 



1.08 

901521-31 

IC 

74 

LS 

32 



0.92 

901521-32 

IC 

74 

LS 

86 



1.08 

901521-33 

IC 

74 

LS 

163 

0/D 

COUNTER 

1.85 

901521-34 

IC 

74 

LS 

175 

QU AD 

FLIP-FLOP 

1.36 

901521-35 

IC 

74 

LS 

194 

4-BIT 

COUNTER 

3.68 

901521-36 

IC 

74 

LS 

161 



2.82 

901521-37 

IC 

74 

LS 

05 


* 

0.92 

901521-38 

IC 

74 

LS 

38 


AMIGA-500 

0.92 

901521-40 

IC 

74 

LS 

191 



6.98 

901521-42 

IC 

74 

LS 

273 



3.37 

901521-43 

IC 

74 

LS 

374 



1.79 

901521-45 

IC 

74 

LS 

393 



2.91 

901521-46 

IC 

74 

LS 

245 


BUS BUFFER 

1.79 

901521-47 

IC 

74 

LS 

367 



1.66 

901521-48 

IC 

74 

LS 

365 



2.60 

901521-49 

IC 

74 

LS 

123 



1.36 

901521-50 

IC 

74 

LS 

132 



2.82 

901521-51 

IC 

74 

LS 

241 



1.89 

901521-52 

IC 

74 

LS 

293 



2.88 

901521-54 

IC 

74 

LS 

197 



1.79 

901521-55 

IC 

74 

LS 

09 



1.94 

901521-56 

IC 

74 

LS 

03 



0.82 

901521-57 

IC 

74 

LS 

257 

N 

(7708)* 

1.52 

901521-58 

IC 

74 

LS 

258 

N 

(7709) 

2.43 

901521-60 

IC 

74 

LS 

73 



8.41 

901521-61 

IC 

74 

LS 

76 


SCSI CTRL. AMIGA-2000 

1.25 

901521-62 

IC 

74 

LS 

154 



6.70 

901521-63 

IC 

74 

LS 

174 



1.36 

901521-64 

IC 

74 

LS 

240 



8.22 

901521-65 

IC 

74 

LS 

390 



15.11 

901521-68 

IC 

74 

LS 

629 



11.81 

901521-69 

IC 

74 

LS 

266 



0.92 

901521-71 

IC 

74 

LS 

166 



2.22 

901521-72 

IC 

74 

LS 

299 



1.11 

901521-73 

IC 

74 

LS 

06 



2.49 

901521-74 

IC 

74 

LS 

669 



3.70 

901521-79 

IC 

74 

LS 

155 



1.48 

901521-80 

IC 

74 

LS 

11 



1.19 

901521-82 

IC 

74 

LS 

670 



4.48 
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901521-84 

IC 

74 LS 368 

INTERFACE A-SIDECAR 

10.26 

901521-85 

IC 

74 LS 297 

AMIGA-2000 

1.94 

901521-86 

IC 

74 LS 148 

AMIGA-2000 

3.00 

901522-01 

IC 

7417 


2.06 

901522-02 

IC 

74100 LATCH 


2.85 

901522-03 

IC 

74177 


5.21 

901522-04 

IC 

7400 


1.85 

901522-05 

IC 

7404 


2.13 

901522-06 

IC 

7406 

(7707) 

1.25 

901522-07 

IC 

7410 


1.05 

901522-09 

IC 

7438 


2.22 

901522-12 

IC 

74145 BCD DECODER 


2.70 

901522-13 

IC 

74154 


6.05 

901522-14 

IC 

7416 


3.31 

901522-16 

IC 

74190 COUNTER 


3.65 

901522-17 

IC 

74193 COUNTER 


2.77 

901522-18 

IC 

7486 


3.10 

901522-19 

IC 

7414 SCHMITT TRIGG 


8.78 

901522-20 

IC 

7425 


1.94 

901522-21 

IC 

74191 


3.45 

901522-22 

IC 

7474 


3.20 

901522-23 

IC 

74157 


3.10 

901522-25 

IC 

7401 


1.27 

901522-26 

IC 

74153 


2.25 

901522-27 

IC 

74164 


3.10 

901522-28 

IC 

74166 


3.10 

901522-29 

IC 

7432 


4.77 

901522-30 

IC 

7407 


1.25 

901522-32 

IC 

7402 


2.63 

901522-36 

IC 

7428 


2.40 

901522-39 

IC 

7445 


3.83 

901522-43 

IC 

74175 


3.28 

901525-01 

IC 

74 S 04 


1.19 

901525-02 

IC 

74 S 133 


2.03 

901525-03 

IC 

74 S 138 


2.03 

901525-04 

IC 

74 S 00 


1.19 

901525-05 

IC 

74 S 08 


1.19 

901525-06 

IC 

74 S 10 

PC40/PC10/20(3) 

1.19 

901525-07 

IC 

74 S 113 


7.07 

901525-08 

IC 

74 S 153 


2.03 

901525-09 

IC 

74 S 74 


1.76 

901525-10 

IC 

74 S 51 N 

AMIGA-2000 

2.33 

901525-14 

IC 

74 S 140 


2.91 

901525-16 

IC 

74 S 05 


1.52 

901525-17 

IC 

74 S 32 


1.57 

901525-19 

IC 

74 S 20 


1.85 

901525-20 

IC 

74 S 241 


2.03 

901525-21 

IC 

74 S 299 


25.41 
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NETTO 


901525-22 

IC 74 S 374 

7.95 

901525-23 

IC 74 S 283 

13.81 

901525-27 

IC 74 LS 288 N 

4.70 

901525-28 

IC 74 S 257 

3.28 

901525-29 

IC 74 S 280 

5.59 

906128-01 

IC MC 4044 CP C-64 

21.04 
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NETTO 


01.08254.020 

IC 

8254 (D71054) 


PC40 

27.24 

01.82284.100 

IC 

82284-01 


PC40 

31.60 

01.82288.100 

IC 

82288-10 


PC40 

27.24 

251098-01 

IC 

HA 16631 P 


8250LP 

8.87 

251099-01 

IC 

75477 


8250LP 

4.85 

251101-01 

IC 

M 001 WT 


8250LP 

8.87 

251111-01 

IC 

M 54532 

TRANSISTOR 

ARRAY SX64 

9.49 

252308-01 

IC 

MC 2871 AP 

FDD R/V AMP. 1541(2) 

10.19 

252308-02 

IC 

MC 2871 

FDD R/V AMP. 1541(2) 

11.66 

252608-01 

IC 

LC 6554 H CPU 


CDTV 

22.55 

252611-01 

IC 

M 51568 FP AMP 


CDTV 

8.67 

252612-01 

IC 

TC 9154 AP ATT 


CDTV 

9.49 

252614-01 

IC 

LC 7883 M DAC 


CDTV 

25.32 

310653-01 

IC 

65 SC 22 A 


1571 

19.68 

312710-01 

IC 

SMC 9268 

(380787-01)PC10/20(3) 

24.39 

318040-01 

IC 

26LS 31 DIFF TRANS 

SCSI CTRL. 

AMIGA-2000 

2.99 

318043-01 

IC 

26LS 32 DIFF RECR 

SCSI CTRL. 

AMIGA-2000 

2.99 

318048-01 

IC 

FE 2010 A 


PC10/20(3) 

74.75 

318863-01 

IC 

MC 6845 

(380208-02) PCI 

14.85 

324380-01 

IC 

EF 9365 VERS. A 

GRAFIKPROZESSOR 8032 

106.26 

324380-02 

IC 

EF 9366 VERS. B 

GRAFIKPROZESSOR 8032 

106.26 

324667-02 

IC 

DELAY LINE DDU6-60 

SCSI CTRL. 

AMIGA-2000 

9.87 

325556-01 

IC 

LB 1257 DRIVER 


1520 

13.34 

328156-02 

IC 

PST 518 B 


AMIGA-2000 

2.33 

380200-01 

IC 

8088 5 MHZ 


PC10 

20.05 

380200-02 

IC 

8088 10 MHZ 


PC10/20 (3) 

36.48 

380201-01 

IC 

8087 CO-PROC *** 


PC10/20 

832.74 

380202-01 

IC 

8253 5 MHZ TIMER 


PC10 

8.35 

380203-01 

IC 

8237 5 MHZ 


PC10 

23.15 

380205-01 

IC 

8250 5 MHZ 


PC10 

15.29 

380206-01 

IC 

UPD 765 A 


PC10 

50.20 

380207-01 

IC 

VD 1691 DATA SEP. 


PC10 

35.17 

380246-01 

IC 

UC 3524 A 

NETZTEIL 

DIV+PC10/20 

4.50 

380259-01 

IC 

MC 146818 A 


PC40 (3) 

15.23 

380261-01 

IC 

NS 16450 N 


PC-AT 

46.25 

380282-01 

IC 

80286-10 10 MHZ 

PLCC 

A-2286 

251.93 

380282-02 

IC 

80286-10 10 MHZ 

PGA 

PC-40 

126.03 

380681-01 

IC 

MC 14069 



1.36 

380885-01 

IC 

SMD MC 1488 

PCB SER/PAR PC-40 

5.64 

390084-03 

IC 

MC 68000 P8 CPU 

8MHZ 

AMIGA-500 

21.30 

390085-01 

IC 

MC 1377 COLOR 

ENCODER 

AMIGA-1000 

8.95 

390206-01 

IC 

VD 33C93 

SCSI CTRL. 

AMIGA-590 

42.69 

390210-01 

IC 

D7C KONAN HDC84PIN 

SCSI CTRL. 

AMIGA-2090 

60.98 

390276-01 

IC 

MC 68020 


A-2620 

1619.08 

390277-01 

IC 

MC 68881 16MHZ 


A-2620 

249.03 

390278-01 

IC 

MC 68851 PMMU 


A-2620 

1738.07 

390300-01 

IC 

80286-10 10MHZ 

PLCC 

PC 

116.27 

390300-04 

IC 

80286-12 12MHZ 

PLCC PC- 

30(3)+40(3) 

508.20 
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390300-05 

IC 

80286-16 MHZ CPU 

SL286-16 

NETTO 

112.10 

390303-02 

IC 

IMS 171 TNMOS COL. 

LOOKUP TABLE PC-60(3) 

25.96 

390304-05 

IC 

VD 37C65 CPL 

PC40+60(3) 

26.83 

390316-01 

IC 

FE 3000A PCB AT- 

EMU. PC-40(3)/A-2000 

30.49 

390317-02 

IC 

FE 3010B 

A-2286/PC-40(3) 

160.99 

390318-01 

IC 

FE 3030 

PC-40(3) 

30.49 

390319-01 

IC 

FE 3020 

PC-40(3) 

30.49 

390347-01 

IC 

8039P KEYB.-PROZ. 

CHERRY AMIGA-2000 

27.38 

390399-02 

IC 

MC 68030 25MHZ 

QFP A-3000 

950.00 

390399-04 

IC 

MC 68030 25MHZ 

QFP A-3000 

814.91 

390434-01 

IC 

MC 68882 25 MHZ 

FPU A-2630 

535.24 

390434-02 

IC 

MC 68882 25 MHZ 

PLCC A-3000 

351.54 

390463-01 

IC 

P 82C206 

PERI.CONTRL. PC-60(3) 

125.22 

390464-01 

IC 

F 82C307-25 MHZ 

CACHE CONTR. PC-60(3) 

458.38 

390465-01 

IC 

P 82A306 

CTRL.SIGN.B. PC-60(3) 

50.08 

390466-01 

IC 

P 82B305 

DATA BUFFER PC-60(3) 

57.67 

390467-01 

IC 

P 82A304 

ADDR.BUFFER PC-60(3) 

50.08 

390468-04 

IC 

P 82C303 

ADDR.BUFFER PC-60(3) 

50.08 

390469-01 

IC 

P 82C301-25 MHZ 

BUS CNTRL. PC-60(3) 

224.04 

390486-01 

IC 

82C308 PLCC 

PC-60(3) 

1395.32 

390486-02 

IC 

80386DX-25 MHZ 

PC-60(3) 

1359.54 

390555-01 

IC 

DELAY LINE 25 NS 

A-3000 

11.17 

390580-01 

IC 

8242 KEYB. CONTRL. 

PC-40(3)+60(3) 

34.16 

601020-08 

IC 

UPD 7811 (CPU) 

MPS 803 

182.46 

601211-17 

IC 

M 54977 P 

MPS1200 

28.92 

601211-47 

IC 

M 50734 SP-L 

MPS-1250 

224.96 

601211-52 

IC 

M 53206 P (7406) 

MPS-1200 

2.31 

602010-06 

IC 

HA 11244 

1701 

7.42 

602010-34 

IC 

M 51393 AP 

1701 

24.81 

602040-31 

IC 

STR 3115 

1801 

63.16 

602040-32 

IC 

M 51384 AP 

1801 

99.51 

602040-33 

IC 

UPC 1378 H 

1801 

26.43 

602063-12 

IC 

AN 5515 (421) 

1702 

13.44 

602063-15 

IC 

STR 3125 

1702 

30.25 

602070-05 

IC 

MB 7051 G3 

1902/1080 

20.24 

602070-07 

IC 

LA 7823 

1902/1080 

15.40 

602070-08 

IC 

UPC 575 C2 

1902/1080 

8.78 

602070-09 

IC 

UPC 1352 C 

1902/1080 

26.03 

602070-10 

IC 

STR 30123 

1902/1080 

22.18 

602070-11 

IC 

UPC 1397 C 

1902/1080 

19.77 

602090-79 

IC 

AN 5265 

1702 

7.95 

602121-66 

IC 

AN 5620X 

1901 

32.48 

602141-83 

IC 

N 82S123 PLT 

AMIGA-1081 

60.45 

602150-33 

IC 

TA 7698 AP 

1802 

27.38 

602150-35 

IC 

UPD 1378 H 

1902/1080/1802 

8.78 

602150-36 

IC 

KTA 7208 

1802 

9.10 

602150-38 

IC 

STR 54041 

1802 

20.33 

602210-03 

IC 

STK 73410 II 

1084S 

27.38 
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603020-98 

IC 

6562 

TAIWAN VERSION 1530 

4.50 

603032-21 

IC 

M 53214P (DM7414N) 

JAPAN VERSION 1530 

0.88 

604022-75 

IC 

LAG 570 

NEWTRONICS 

1541 

14.04 

604022-76 

IC 

BA 6301 

NEWTRONICS 

1541 

9.10 

604050-28 

IC 

HA 13432 

PCB MOTOR 

ASSY 1571 

22.01 

608050-07 

IC 

MB 3759 

NETZTEIL 

C-128 

14.04 

608060-13 

IC 

TL 431 CLP 

NETZTEIL 

C-128D 

4.93 

608060-14 

IC 

UPC 305 C 

NETZTEIL 

C-128D 

5.25 

609204-02 

IC 

82C211-20 


SL386SX20 

84.73 

609204-03 

IC 

82C212-20 


SL386SX20 

84.73 

609206-06 

IC 

82C452 DACE 


SL386SX16 

18.43 

609208-01 

IC 

82C211 C-16 

BUS CONTR. 

SL286-16 

47.86 

609208-02 

IC 

82C212 B MEM.CONT. 


SL286-16 

82.73 

609208-03 

IC 

82C215 ADDR.BUFFER 


SL286-16 

18.80 

609208-04 

IC 

82C206 PLCC 

PERIPH.CONTR.SL286-16 

80.50 

609208-05 

IC 

82C452 DACE 


SL286-16 

18.43 

609208-06 

IC 

8473 V PLCC 


SL286-16 

42.23 

609208-18 

IC 

14093 CMOS SMT 


SL286-16 

1.42 

609208-63 

IC 

8742 


SL286/386SX 

94.80 

901435-01 

IC 

6502 1MHZ * 

=901435-02 

(2MHZ) 

13.17 

901435-02 

IC 

6502A 2MHZ 



13.17 

901436-01 

IC 

6520 1MHZ 



7.27 

901437-01 

IC 

6522 1MHZ 



16.26 

901455-01 

IC 

6504 1MHZ 

* 


11.92 

901458-01 

IC 

6532 1MHZ 

* 


11.55 

901479-01 

IC 

6545 1MHZ 

CRT CONTR. 

VIDEO 8032 

40.01 

901479-02 

IC 

68 B 45 

CRT CONTR. 

VIDEO 8032 

19.25 

901501-01 

IC 

75453 


8250 

1.19 

901511-02 

IC 

8274 SHIFT REG 



2.25 

901524-01 

IC 

MC 3446 



18.33 

901561-01 

IC 

MC 3242 



30.03 

901563-01 

IC 

MPS 65245 



5.59 

901874-01 

IC 

8259 A-P 


PC10/20 

8.84 

901875-01 

IC 

8284 


PC10/20 

10.56 

901876-01 

IC 

8288 


PC10/20 

19.40 

901893-01 

IC 

6809 



88.20 

901895-01 

IC 

6551 ACIA 



14.69 

901895-02 

IC 

6551 

* 


26.72 

906150-01 

IC 

Z 80 A CPU 

SCSI CTRL. 

AMIGA-2090 

6.71 

906150-02 

IC 

Z 80 B 28013 5MHZ 


C-128 

6.71 

CNY17 

IC 

CNY 17 OPTOKOPPLER 

NETZTEIL 

AMIGA-2000 

0.74 
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251871-01 

IC UPA 2003 

C-128 DCR 

2.43 

318827-01 

IC LM 339 N 

PC10/20+A2000+PC60(3) 

0.92 

320205-00 

IC TDA 4601 

*** 1901 

27.92 

390086-01 

IC LF 347 OP-AMP 

AMIGA-500 

2.49 

390322-01 

IC LM 10 CN 

PC-40(3) 

1.79 

390324-01 

IC TL 431 

PC40(3)+60(3) 

4.07 

390531-01 

IC NE 564 N 

A-3000 

6.71 

601012-81 

IC ULN 2003 

MPS-801 

10.56 

601240-60 

IC ULN 2801 A 

4853812X MPS1230+1500 

11.55 

601240-61 

IC L 293 B 

4854042X 1230/1500 

23.10 

601240-99 

IC L 293 E 20PIN 

MPS-1230 

35.77 

601241-01 

IC L 6210 R 

MPS-1230 

13.94 

601241-02 

IC ULN 2803 A 

MPS-1230 

43.86 

601250-57 

IC NJM 2360 D 

MPS-1270 

4.93 

602121-65 

IC TDA 3506 

1901 

51.56 

602121-68 

IC TEA 2017 

1901 

20.50 

602121-73 

IC TCA 830 SM 

1901 

8.50 

602141-14 

IC TDA 4510 

AMIGA-1081 

38.01 

602141-15 

IC TDA 2611 

AMIGA-1081 

12.89 

602141-19 

IC TDA 3505 

AMIGA-1081 

53.82 

602141-20 

IC TDA 4555 

AMIGA-1081 

48.65 

602142-03 

IC TDA 2595 

A-1081 

19.14 

602160-01 

IC TDA 1170N 

DM-14 

6.45 

602190-35 

IC TDA 1180 P 

1403 

19.94 

602191-58 

IC M 51392 P 

1403 

20.87 

602202-10 

IC TDA 2611 AQ 

1084S 

18.05 

602202-11 

IC TDA 2653 A 

1081/1084S 

22.01 

602202-14 

IC TDA 2595/V4 

1084S 

43.37 

602202-21 

IC TD 4510/V2 

1084S 

25.58 

602202-22 

IC TDA 4570 

1084S 

40.66 

602202-23 

IC TDA 3505/V4 

DIV.MONIT./1084S 

39.73 

602202-99 

IC TDA 2658 

1084S 

10.47 

602210-06 

IC TDA 1670 A 

1084S 

26.29 

602210-07 

IC TDA 3507 

1084S 

24.39 

602210-13 

IC TDA 1013 A 

1084S 

15.99 

602281-91 

IC TDA 3653 B/Nl 

1084SP1 

13.88 

602281-92 

IC TDA 7052 NI 

1084SP1 

9.76 

602281-96 

IC TDA 2579 A/N8 

1084SP1 

31.77 

602292-02 

IC TDA 1675 

A2024/1084SD1 

18.33 

602315-121 

IC MC 1391 

1405 

4.67 

609208-24 

IC 1488 SMT 

SL286-16 

0.82 

609208-25 

IC 1489 SMT 

SL286-16 

1.52 

609208-66 

IC 558 U62 

SL286-16 

0.17 

622001-01 

IC MC 34060 

PVM-CONTRL. MM-14 

8.53 

901523-01 

IC LM 555 TIMER 


0.97 

901523-02 

IC LM 565 


3.35 

901523-03 

IC LM 556 TIMER 


1.68 

901523-04 

IC LM 311 COMPARATOR 

* 

1.89 
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901523-05 

IC LM 358 


1.85 

901523-08 

IC LM 592 (NE592N14) 

1541 

2.71 

901523-09 

IC LM 2901 

AMIGA-2000 

3.96 

901523-10 

IC LM 353 


3.31 

901523-11 

IC LM 741 


1.36 

901523-14 

IC LF 347 

AMIGA-2000 

2.43 

901524-06 

IC MC 1488 


1.19 

901524-07 

IC MC 1489 


4.28 
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251538-02 

IC 

DRAM 

16KX4 (4416) 

(MN4264) 

C-16 

10.46 

251637-05 

IC 

SRAM 

2KX8 (2016) 

150NS 

1541 

10.46 

252620-01 

IC 

SRAM 

16K SK DIP 

100NS 

CDTV 

10.73 

310024-01 

IC 

SRAM 

8KX8 (6264) 

150NS*** 

1581 

28.63 

318076-01 

IC 

DRAM 

1MX1 (511000) 

100NS DIP*** 

PC968 

12.32 

318076-14 

IC 

DRAM 

1MX1 (511000) 

70NS ZIP*** 

TV-486 

11.53 

318099-01 

IC 

DRAM 

256KX4(.4256) 

100NS ZIP 

PC-40(3) 

11.63 

318099-02 

IC 

DRAM 

256KX4(.4256) 

100NS DIP*** 

PC-40(3) 

13.09 

318099-04 

IC 

DRAM 

256KX4(.4256) 

120NS DIP*** 

AMIGA 

13.09 

324746-01 

IC 

EPROM 27128-300 NS 

BLANK 

8296 

7.70 

324746-02 

IC 

EPROM 27128-450 NS 

BLANK 

8296 

7.70 

325502-01 

IC 

SRAM 

2KX8 (M58725) 

VC-20/1541 

11.66 

325502-03 

IC 

SRAM 

2KX8 (2016) 


1540/41 

10.73 

380223-01 

IC 

DRAM 

256KX1(41256) 

150NS*** AMI 

. /PC10/20 

4.59 

380223-04 

IC 

DRAM 

256KX1(41256) 

100NS*** PC10/20(3) 

4.59 

390083-04 

IC 

DRAM 

64KX4 (41464) 

100NS***PC10/20/60(3) 

11.44 

390083-05 

IC 

DRAM 

64KX4 (41464) 

80NS*** 

DIV. 

5.78 

390230-03 

IC 

EPROM 

2764 A-250 

DIV. 

16.32 

390485-01 

IC 

SRAM 

2KX2KX16 35NS 


PC-60(3) 

110.63 

390530-01 

IC 

MSM 514221 RS-6 


A-3000 

84.24 

390532-01 

IC 

UPD 42101C-2 


A-3000 

28.07 

390668-04 

IC 

DRAM 

256KX4(.4256) 

80 NS ZIP*** A-3000 

19.25 

390697-01 

IC 

DRAM 

SIMM 256K X 9 

70NS *** 

PC-SL/DT 

46.20 

390698-01 

IC 

DRAM 

SIMM 1MX9-80 

*** 

SL286/386 

119.35 

390773-01 

IC 

DRAM 

1MX4 ZIP *** 

80 NS A-30Q0/PC60(3) 

49.28 

601161-74 

IC 

EPROM 27256 


MPS-1000 

168.43 

601250-55 

IC 

SRAM 

5864 DIP 


MPS-1270 

27.00 

609200-02 

IC 

DRAM 

SIPP 256K X 9 

80NS (4 ST.) 

PC50(2) 

195.15 

901453-09 

IC 

SRAM 

1KX4 (2114) 

150NS 

C-64 

16.26 

901470-01 

IC 

DRAM 

16KX1 (4116) 



5.13 

901470-02 

IC 

DRAM 

8KX1 (4108) 



5.13 

901500-01 

IC 

4016 




7.65 

901505-01 

IC 

DRAM 

64KX1 (4164) 

200NS AUSLAUFTYP C-64 

8.52 

901505-02 

IC 

DRAM 

64KX1 (4164) 

150NS AUSLAUFTYP C~64 

19.14 

901505-03 

IC 

DRAM 

64KX1 (4164) 

120NS 

C-64 

8.52 
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251029-02 

KONDENSAT. 

TRIMMER 

6 , 5-40PF 


1.36 

251069-08 

KONDENSAT. 

KERAM. 

1000PF 


0.11 

251070-21 

KONDENSAT. 

KERAM. 

82PF/50V 

A-SIDECAR 

0.09 

251071-30 

KONDENSAT. 

KERAM. 

470PF/50V 


0.17 

251072-14 

KONDENSAT. 

KERAM. 

22PF/50V 


0.09 

251074-01 

KONDENSAT. 

KERAM. 

1000PF/25V 

A-SIDECAR 

0.09 

251075-04 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,047UF 


0.09 

251123-07 

KONDENSAT. 

KERAM. 

3300PF/25V 

A-SIDECAR 

0.74 

380301-01 

KONDENSAT. 

TRIMMER 

2-40PF 

A-SIDECAR 

1.39 

601012-53 

KONDENSAT. 

ELKO 

2200UF/16V 

MPS-801 

6.90 

602121-44 

KONDENSAT. 

TRIMMER 

3-40PF 

1901 

3.74 

602150-15 

KONDENSAT. 

KERAM. 

1000PF 

1802 

3.00 

602150-17 

KONDENSAT. 

ELKO 

100UF/160V 

1802 

3.30 

602150-18 

KONDENSAT. 

TANTAL 

0,22UF/35V 

1802 

3.75 

602150-19 

KONDENSAT. 

ELKO 

10UF/160V 

1802 

2.49 

602201-31 

KONDENSAT. 

FOLIE 

8200PF/1500V 

1084S 

6.51 

602201-32 

KONDENSAT. 

FOLIE 

0,022UF/400V 

1084S 

6.79 

900010-11 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,01UF/1000V 

0.36 

900010-38 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,01UF/50V 


0.09 

900010-40 

KONDENSAT. 

KERAM. 

82PF/500V 


0.74 

900010-41 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,01UF/200V 


0.53 

900010-44 

KONDENSAT. 

KERAM. 

100PF/250V 

A-SIDECAR 

0.18 

900010-45 

KONDENSAT. 

KERAM. 

150PF/250V 


0.37 

900010-58 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,22UF/50V 


0.28 

900020-01 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,1UF/50V 


0.28 

900020-03 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,01UF/50V 


1.48 

900022-01 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0,22UF/100V 

A-SIDECAR 

0.54 

900050-11 

KONDENSAT. 

MICA 

33PF/50V 5% 


0.65 

900081-01 

KONDENSAT. 

TRIMMER 

8-90PF *** 


1.48 

900100-01 

KONDENSAT. 

ELKO 

10UF/25V 


0.17 

900100-06 

KONDENSAT. 

ELKO 

22UF/10V 


0.28 

900100-27 

KONDENSAT. 

ELKO 

47UF/25V 

A-SIDECAR 

0.28 

900100-45 

KONDENSAT. 

ELKO 

4700UF/25V *** 

3.74 

900100-47 

KONDENSAT. 

ELKO 

4,7UF/315V 


2.70 

900100-49 

KONDENSAT. 

ELKO 

470UF/25V 


0.18 

900101-30 

KONDENSAT. 

ELKO 

1UF/50V 


1.80 

900101-33 

KONDENSAT. 

ELKO 

2200UF/16V 


1.94 

900101-41 

KONDENSAT. 

ELKO 

680UF/16V 


6.79 

900101-45 

KONDENSAT. 

ELKO 

6800UF/25V 


6.79 

900102-01 

KONDENSAT. 

ELKO 

23000UF/15V 


19.99 

900102-08 

KONDENSAT. 

ELKO 

15000UF/25V 


11.25 

900102-09 

KONDENSAT. 

ELKO 

22000UF/16V 


21.95 

900103-01 

KONDENSAT. 

ELKO 

10UF/25V 


10.20 

900107-02 

KONDENSAT. 

ELKO 

100UF/35V 


1.98 

900112-05 

KONDENSAT. 

ELKO 

6800UF/50V 


15.57 

900150-07 

KONDENSAT. 

FILM 

0,1UF/100V 


0.65 

900150-17 

KONDENSAT. 

FILM 

0,68UF 

A-SIDECAR 

1.29 

900402-13 

KONDENSAT. 

TANTAL 

1UF/35V 


0.46 
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01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: KONDENSATOR 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 






NETTO 

900461-28 

KONDENSAT. 

ELKO AX. 

0,1UF/50V 

0.28 

900461-32 

KONDENSAT. 

KERAM. 

0 r 22UF/50V 

0.74 

900462-53 

KONDENSAT. 

KERAM. 

470PF/50V 

0.37 

900463-12 

(KONDENSAT. 

KERAM. 

470PF/50V 

0.28 
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ARTIKELNUMMER 


314850-01 

602083-10 

602083-12 

602083-34 

602083-51 

602083-57 

602083-61 

602083-63 

602083-70 

602083-71 

602140-80 

602140-86 

602140-90 

602140-91 

602141-31 

602141-47 

602141-52 

602141-61 

602141-64 

602141-65 

602141-75 

602141-89 


COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 1080/1081 


BEZEICHNUNG 

PREIS 


NETTO 


IC RGBl INTERFACE 

MB 7112 

AMIGA-1081 

20.70 

POWER SWITCH 


AMIGA-1080 

11.66 

LOUDSPEAKER 


AMIGA-1080 

43.30 

TRANSFORMER SIDE 

TPC 2015 

AMIGA-1080 

23.79 

FRONT COVER 


AMIGA-1080 

192.01 

HOLDER CABINET 


AMIGA-1080 

6.61 

KNOB 


AMIGA-1080 

1.94 

BUTTON POWER 


AMIGA-1080 

3.37 

DOOR 


AMIGA-1080 

9.32 

BACK COVER 


AMIGA-1080 

251.65 

LED GREEN 


AMIGA-1081 

4.39 

CNX PHOTOCOUPLER 


AMIGA-1081 

12.80 

TRANSFORMER POWER 

220 V 

AMIGA-1081 

78.77 

TRANSFORMER HORIZONT. 

DRIVE 

AMIGA-1081 

17.37 

CRT SOCKET 


AMIGA-1081 

32.02 

HF HIGH VOLT CABLE 


AMIGA-1081 

47.03 

BRACKET HOLDER 


AMIGA-1081 

12.24 

CABINET ASSY 


AMIGA-1081 

211.04 

COVER FOR ADJUSTMENT 


AMIGA-1081 

23.25 

COVER FOR ADJUSTMENT 

AMIGA-1081/1084 

31.49 

TRIMMER 330 OHM 


AMIGA-1081 

2.03 

DELAY LINE DL750 


AMIGA-1081 

61.74 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MONITOR 1084/1084S 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


311945-01 

CABLE ASSY AUDIO 

STEREO 

1084S 

8.95 

602200-04 

CABINET COMPLETE 

1081+1084SP 

328.45 

602200-05 

COVER (KLAPPE) 


1084SP 

13.88 

602200-08 

PUSH BUTTON POWER 

1081/1084SP 

21.90 

602200-21 

TUBE ELECTRON 

ENTSPIEGELT 

1084SP 

1375.51 

602200-22 

PICTURE TUBE 


1084SP 

1216.08 

602200-25 

COIL DEGAUSSING UL 


1084SP 

46.94 

602200-28 

POWER SWITCH 

1081/1084SP 

21.36 

602200-58 

TRANSFORMER POWER 

220V 1081/1084 

105.92 

602200-59 

TRANSFORMER POWER 

UL 

1084SP 

96.16 

602200-60 

LINE CHOKE COIL AC 


1084S 

25.96 

602200-76 

COUPLER, PHOTO 

CNX 62 

1084S 

10.35 

602200-95 

POTI 59M FOCUS 


1084S 

37.98 

602201-04 

EARPHONE SOCKET *** 


1084SP 

0.71 

602201-05 

LOUDSPEAKER 3 TNCH 


1084S 

28.18 

602201-85 

TRANSFORMER HORIZONT. 

DRIVE 

1084SP 

20.61 

602201-86 

TRANSFORMER LINE OUT 

482214010275 

1084SP 

252.24 

602202-26 

PCB ASSY RGBl INTERF. 


1084SP 

5.45 

602202-39 

TRANSFORMER L.O. T402 

482214010349 

1084SP 

104.95 

602210-38 

TRANSFORMER HORIZONT. 

DRIVE 

1084SD 

5.53 

602210-52 

VAR.RES. ROTARY 

10KOHM (VOL.) 

1084SD 

5.25 

602212-53 

COIL DELAY LINE 

DL04060S 

1084SD 

19.30 

602281-69 

TRANSFORMER LINE OUT 

482214010381 

1084SP1 

181.60 

602281-71 

TRANSFORMER POWER 


1084SP1 

82.73 

602282-52 

COVER BACK 


1084SP1 

175.14 

602282-53 

COVER FRONT 


1084SP1 

62.06 

602282-56 

LOCKING MECHANISM 


1084SP1 

5.21 

602282-57 

LID (COVER FRONT PAN) 


1084SP1 

9.66 

602282-58 

KNOB 


1084SP1 

1.36 

602313-085 

COIL CHOKE L-700 


1084SD1 

4.24 

602313-092 

COIL H-LIN L-82 


1084SD1 

10.63 

602313-114 

COVER FRONT 


1084SD1 

40.33 

602313-139 

DOOR ABS IVR 


1084SD1 

6.28 

602313-141 

TRANSFORMER FBT 

DCF-1580 1084SD/SD1 

156.17 

602313-306 

TRANSFORMER POWER 

SMPS TSW-4210 

1084SD1 

45.80 

602313-320 

SWITCH PUSH POWER 


1084SD1 

18.60 


?e/u\jTtoto I.o./u/f qü 


41 



Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MONITOR 1402 - 1407 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


602240-04 

TRANSFORMER POWER 


1402/1404 

34.70 

602240-05 

CRT PAPER WHITE 

BILDRÖHRE 


1402 

101.64 

602240-07 

ABLENKEINHEIT 

KYS-20630 


1402 

36.31 

602240-13 

POWER BOARD ASSY 



1402 

26.40 

602240-15 

MAIN BOARD ASSY 



1402 

115.55 

602240-28 

COVER FRONT, ABS 

GEHAUSEFRONT 


1402 

46.08 

602240-32 

DREHKNOPF 

KNOB VR ABS 


1402 

0.46 

602240-54 

COVER REAR, ABS 

GEHÄUSERÜCKWAND 

1402 

65.65 

602240-60 

POTI 500 R 

SEMI-RES ROTARY 

1402 

5.48 

602240-61 

SL.VR.PCB 100K 

(602192-63) 

1402/1404 

5.48 

602240-63 

LED KLG 208 E 



1402 

1.02 

602240-64 

SIGNAL CABLE 9P.D-SUB 



1402 

49.39 

602240-67 

NETZSCHALTER 

SWITCH AC 


1402 

11.81 

602241-91 

TRANSFORMER LINE OUT 

FMD-1245DL 

1402/1404 

37.41 

602190-50 

TRANSFORMER LINE OUT 

ZEILENTR. 


1403 

112.97 

602190-51 

WIDTH COIL 1-224-131 



1403 

17.62 

602192-43 

TRANSFORMER POWER 



1403 

131.95 

602192-45 

SWITCH POWER 



1403 

19.84 

602192-53 

CABLE WIRE ASSY 6PIN 



1403 

35.77 

602192-64 

SL. VAR.RES. 5K OHM 

VJ2013PVN5B 


1403 

18.97 

602250-13 

COIL DY DMK 1494 



1404 

26.98 

602250-41 

KNOB POWER S/W ABS 



1404 

0.63 

602315-122 

PHOTO COUPLER PC 817 

R501 


1405 

2.06 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 1801/1802 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


602040-17 

TRANSFORMER HÖR.DR. * 

=AUSLAUFTYP 

1801 

47.12 

602040-20 

TRANSFORMER FLYBACK 

ZEILENTR. 

1801 

265.28 

602040-21 

TRÄNSFORMER POWER 

220V VDE 

1801 

285.95 

602040-43 

FRONT CABINET 

GEHÄUSE VORN 

1801 

317.26 

602040-44 

BACK CABINET 

GEHÄUSERÜCKWAND 

1801 

404.34 

602040-45 

CHASSIS 


1801 

155.51 

602040-46 

CRT COVER 


1801 

89.21 

602040-47 

ABDECKUNG BEDIENFELD 


1801 

47.31 

602040-48 

POWER SWITCH COVER 


1801 

12.69 

602040-49 

KNOB POWER SWITCH 


1801 

23.90 

602091-05 

TRANSFORMER FLYBACK 

KP5872G 

1802 

200.71 

602150-56 

LINE FILTER 3544 


1802 

12.24 

602150-59 

TRANSFORMER FLYBACK 

ZEILENTR. 1084SD/1802 

147.89 

602150-63 

LOUDSPEAKER 160HM 5W 


1802 

7.70 

602150-64 

FRONT MASK 


1802 

87.92 

602150-65 

BACK COVER 


1802 

56.55 

602150-66 

PCB ASSY MAIN PAL 


1802 

466.53 

602150-75 

POWER SWITCH ASSY PAL 


1802 

19.79 

602150-94 

DOOR VR 


1802 

2.22 

602150-97 

SWITCH PUSH 


1802 

13.72 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 1900-DM602 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


602110-04 

POTM.TRIMMER 330R 

HORIZ.HOLD 

1900 

1.57 

602171-06 

TRANSFORMER LINE OUT 

ZEILENTR. 

1900 

86.07 

602171-07 

TRANSFORMER POWER 

220V 

1900 

193.02 

602171-09 

DEFLECTION UNIT 


1900 

71.52 

602171-10 

TRANSFORMER HORIZONT. 

(LINE) DRIVE 

1900 

13.26 

602171-11 

HÖR. WIDTH COIL 


1900 

11.69 

602171-14 

LOUD SPEAKER 80HM 


1900 

20.33 

602171-17 

CRT SOCKET 


1900 

6.88 

602171-18 

PLUG MICRO CONNECTOR 

2PIN 

1900 

4.85 

602171-19 

SOCKET RCA JACK 

(CINCH) 

1900 

5.96 

602171-20 

POWER SWITCH 


1900 

19.14 

602171-28 

ADJUST ROD H.-SIZE 


1900 

3.10 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 1901 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


602120-77 

RESISTOR 

H.PRESET 

1901 

2.22 

602121-76 

TRANSFORMER SIDE PIN 


1901 

24.44 

602121-77 

TRANSFORMER FBT SPLIT 

(ZEILENTRAFO) 

1901 

75.57 

602121-78 

TRANSFORMER SW. MODE 

(420141-02) 

1901 

30.52 

602122-08 

SPEAKER 


1901 

18.48 

602122-18 

SLIDE SWITCH 


1901 

4.76 

602122-67 

FRONT PANEL SET 


1901 

54.15 

602122-68 

BACK CABINET 


1901 

56.53 

602122-80 

SELECTOR KNOB 


1901 

0.65 

602122-85 

DOOR 


1901 

13.06 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MONITOR 1930 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 






NETTO 

602270-01 

CABINET 


1930 

73.46 

602270-02 

BUTTON PUSH 


1930 

1.63 

602270-06 

STAND, PEDESTAL ASSY 


1930 

94.65 

602270-08 

SUPPORT POWER SUPPLY 


1930 

2.71 

602271-03 

TRANSFORMER LINE OUT 

482214010342 

1930 

266.37 

602271-25 

IC M 51387 P 

*** IC301 

- 1930 

81.03 

602271-95 

CRT SOCKET 


1930 

16.80 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 1950 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


390682-01 

ADAPTER 

15 TO 23 PIN 

1950 

46.08 

390683-01 

ADAPTER 

9 TO 15 PIN 

1950 

27.21 
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ARTIKELNUMMER 


380134-02 

602111-30 

602111-36 

602111-37 

602111-38 

602111-39 

602111-40 

602111-46 

602111-48 

602111-49 

602111-50 

602111-55 

602160-10 

602160-34 

602160-35 

602160-36 

602160-37 

602160-38 

602160-39 

622034-01 

622035-01 

622037-01 


COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MONITOR 76BM13/DM14 

BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


NAMEPLATE DM-14 


DM-14 

1.57 

LED GREEN 


76BM13 

4.39 

TRANSFORMER LINE OUT 

ZEILENTR. 

76BM13 

122.08 

TRANSFORMER POWER 

220V 

76BM13 

141.76 

DEFLECTION UNIT 


76BM13 

71.52 

TRANSFORMER HORIZONT. 

(LINE) DRIVE 

76BM13 

13.26 

HÖR. WIDTH COIL 


76BM13 

11.69 

PLUG 6POL DIN 

(STECKER) 

76BM13 

9.33 

BUTTON PUSH POWER 


76BM13 

2.43 

BUTTON PUSH KNOB 

CONTRAST 

76BM13 

2.43 

CABINET FRONT + BACK 


76BM13 

214.88 

ADJUST ROD H.-SIZE 


76BM13 

3.10 

TRANSFORMER FLYBACK 

ZEILENTR. 

DM-14 

53.13 

TRANSFORMER POWER 


DM-14 

74.04 

SWITCH SEESAW 


DM-14 

18.66 

CRT 14 


DM-14 

233.45 

DY YOKE 


DM-14 

37.33 

CORD AC 


DM-14 

14.28 

LABEL LOGO 


DM-14 

2.13 

TRANSFORMER FLYBACK 

(T501) 

MM-14 

57.75 

TRANSFORMER EI33 

(T401) 

MM-14 

27.41 

PCB ASSY 


MM-14 

193.27 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MONITORKABEL 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 








NETTO 

314851-01 

CABLE 

MONITOR 

1084S 

23P-SUB/6P-DIN 

1084S 

72.90 

324899-01 

CABLE 

MONITOR 

1701/02 

8P-DIN/3 CINCH 

C-64 

42.55 

324899-10 

CABLE 

MONITOR 

1084 

9P-SUB/8P-DIN 

1084 

18.48 

324900-01 

CABLE 

MONITOR 

1701/02 

5P-DIN/2 CINCH 

VC 20 

40.76 

327284-01 

CABLE 

MONITOR 

1081 

AUDIO 1T02 CINCH 1081 

6.61 

328192-02 

CABLE 

MONITOR 

1080/84 

23P-SUB/9P-SUB 

1080 

87.76 

380023-99 

CABLE 

MONITOR 

76BM13 

9P-SUB/6P-DIN PC10/20 

18.48 

390099-01 

CABLE 

MONITOR 

1901 

9P-SUB M+F RGBl 

1901 

23.42 

390680-02 

CABLE 

MONITOR 

1084SD 

9P/9P-SUB MALE 

1084SD 

46.94 

390681-03 

CABLE 

MONITOR 

1084SD 

23P-SUB/9P-SUB 

1084SD 

59.95 

390925-01 

CABLE 

MONITOR 

1081/84 

23P-SUB/21-SCART 1081 

30.41 

602083-75 

CABLE 

MONITOR 

1080 

AUDIO 1T02 CINCH 1080 

20.93 

602142-99 

CABLE 

MONITOR 

1084S 

AUDIO 2X2 CINCH 

1084S 

2.54 

602170-05 

CABLE 

MONITOR 

1900 

9P-SUB/1 CINCH 

C-128 

36.53 

602282-20 

CABLE 

MONITOR 

1084SP1 

23P-SUB/9P-SUB 

1084S 

38.50 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: MPS-1200 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601210-01 

UPPER CASE 

MPS-1200 

376.90 

601210-02 

PAPER GUIDE LEFT 

MPS-1200 

24.35 

601210-03 

PAPER GUIDE RIGHT 

MPS-1200 

24.35 

601210-04 

TOP COVER 

MPS-1200 

72.00 

601210-05 

BAIL ROLLER SHAFT 

MPS-1200 

81.50 

601210-06 

ROLLER BUSHING 

MPS-1200 

4.13 

601210-07 

PLATEN KNOB 

MPS-1200 

23.42 

601210-10 

OPERATION PANEL PCB 

MPS-1200 

165.49 

601210-12 

OPERATION PANEL SHEET 

MPS-1200 

10.63 

601210-13 

INSERTICA UNIT 

MPS-1200 

120.58 

601210-15 

LED PANEL PCB 

MPS-1200 

64.77 

601210-19 

KEY SWICH 

MPS-1200 

40.44 

601210-21 

CARRIAGE MOTOR 

MPS-1200 

166.09 

601210-25 

FIRST GEAR 

MPS-1200 

6.02 

601210-26 

RIBBON GEAR 

MPS-1200 

8.22 

601210-27 

PULLEY LEFT 

MPS-1200 

7.48 

601210-30 

PULLEY RIGHT 

MPS-1200 

7.95 

601210-33 

TIMING BELT 

MPS-1200 

14.18 

601210-38 

ADJUST LEVER 

MPS-1200 

6.28 

601210-45 

PAPER FEED MOTOR 

MPS-1200 

204.53 

601210-46 

IDLE GEAR 

MPS-1200 

10.26 

601210-47 

SELECT LEVER 

MPS-1200 

12.61 

601210-49 

PRINTHEAD 

MPS-1200 

101.64 

601210-50 

PAPER PRESSURE 

MPS-1200 

11.64 

601210-51 

CORD CLIP 

MPS-1200 

7.85 

601210-53 

RIBBON MASK 

MPS-1200 

8.96 

601210-54 

FELT 

MPS-1200 

3.47 

601210-55 

LOVER CASE 

MPS-1200 

358.05 

601210-56 

PRESSURE LEAF 

MPS-1200 

4.99 

601210-59 

FRICTION CONTROL GEAR 

MPS-1200 

4.13 

601210-60 

PAPER END PLATE 

MPS-1200 

5.64 

601210-61 

PAPER END LEVER UPPER 

MPS-1200 

8.22 

601210-62 

PAPER END LEVER LOVER 

MPS-1200 

8.22 

601210-83 

PAPER SENSOR 

MPS-1200 

54.79 

601210-87 

INTERFACE ASSY SERIAL 

MPS-1200 

984.94 

601210-89 

INTERFACE ASSY PARAL. 

MPS-1200 

457.46 

601210-91 

INTERF. ASSY EUR-DIJAL 

MPS-1200 

734.80 

601210-92 

TRACTOR ASSEMBLY 

MPS-1200 

380.64 

601210-95 

TRACTOR LEFT 

MPS-1200 

104.55 

601210-96 

TRACTOR RIGHT 

MPS-1200 

104.55 

601210-98 

TRACTOR FRAME RIGHT 

MPS-1200 

22.78 

601210-99 

TRACTOR GEAR 

MPS-1200 

8.78 

601211-00 

TRACTOR IDLE GEAR 

MPS-1200 

8.41 

601211-01 

SET LEVER LEFT 

MPS-1200 

9.10 

601211-02 

SET LEVER RIGHT 

MPS-1200 

9.70 

601211-03 

SPRING LEVER SET 

MPS-1200 

4.48 

601211-04 

TRACTOR COVER LEFT 

MPS-1200 

35.40 

601211-05 

TRACTOR COVER RIGHT 

MPS-1200 

35.40 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MPS-1200 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601211-06 

PAPER GUIDE 

MPS-1200 

25.18 

601211-63 

DIP SWITCH 

MPS-1250 

73.18 

601211-85 

TRANSFORMER INTERN 

MPS-1200 

127.11 

601211-90 

IC ROM 27512-20 

MPS-1200 

603.00 
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ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


621004-01 

MAIN PWB ASSY SZ-345 


MPS-1224 

576.39 

621005-01 

TOP CASING ASSY 


MPS-1224 

125.17 

621006-01 

FRONT CARD COVER 


MPS-1224 

11.03 

621007-01 

CONTROLL PWB ASSY 

S3A06815-OA 

MPS-1224 

285.35 

621010-01 

CONTROL PANEL 


MPS-1224 

14.04 

621013-01 

TOP LID ’A’ ASSY 


MPS-1224 

378.59 

621014-01 

TOP LID ’B’ ASSY 


MPS-1224 

25.04 

621015-01 

MANUAL KNOB 


MPS-1224 

15.29 

621017-01 

TRACTOR UNIT SZ-198 


MPS-1224 

228.27 

621018-01 

REAR COVER ASSY 


MPS-1224 

286.22 

621021-01 

MEMORY PWB ASSY 


MPS-1224 

96.05 

621026-01 

POWER SUPPLY 220V 


MPS-1224 

499.79 

621037-01 

BOTTOM CASING ASSY 

388133 

MPS-1224 

165.69 

621044-01 

END SENSOR PWB ASSY 

S4A07402-OF 

MPS-1224 

95.19 

621045-01 

END SENSOR ASSY 

S4A08764-OA 

MPS-1224 

2.00 

621048-01 

CARRIAGE SENSOR ASSY 

S4A08843-OB 

MPS-1224 

47.60 

621049-01 

TENSION PLATE ASSY 

S3B06804 

MPS-1224 

9.59 

621051-01 

HEAD BASE ASSY 

S3A08767-OA 

MPS-1224 

25.53 

621053-01 

GEAR CASE BLOCK ASSY 


MPS-1224 

47.60 

621054-01 

FRONT MASK ASSY 


MPS-1224 

48.14 

621055-01 

RIBBON BASE PLATE 


MPS-1224 

19.25 

621061-01 

CARRIAGE STEP MOTOR 


MPS-1224 

95.19 

621070-01 

PLATEN BLOCK ASSY 


MPS-1224 

81.99 

621073-01 

BAIL ROLLER ARM LEFT 


MPS-1224 

54.75 

621074-01 

FRAME LEFT 

Sl-05357-01 

MPS-1224 

57.24 

621075-01 

FRAME RIGHT 

Sl-05358-01 

MPS-1224 

54.75 

621076-01 

LF STEP MOTOR ASSY 


MPS-1224 

95.19 

621082-01 

BAIL ROLLER ARM RIGHT 


MPS-1224 

8.61 

621085-01 

FEED MODE LEVER 


MPS-1224 

8.35 

621086-01 

PRINT-HEAD ASSY 

SZ-300 

MPS-1224 

864.56 

621202-01 

TC LSI HD64B1800F 


MPS-1224 

379.39 

621207-01 

IC LSI UPD 65031 

GF-253 

MPS-1224 

54.21 

621208-01 

IC A2LSI UPD71055G 


MPS-1224 

54.21 

621210-01 

IC STK 6722 HL 


MPS-1224 

9.66 

621214-01 

IC 74 LS 06 FP-31A 


MPS-1224 

27.10 

621219-01 

TRANSISTOR SLA 4031 

NADELTREIBER 

MPS-1224 

5.48 

621245-01 

TRANSISTOR MP 4004 


MPS-1224 

1.89 

621261-01 

COLOUR RIBB. BASE PL. 

388188 

MPS-1224 

14.58 

621263-01 

CHANGE GEAR 

388190 

MPS-1224 

4.39 

621264-01 

COLOUR SENSOR ASSY 


MPS-1224 

19.08 

621265-01 

COLOUR CHANGE MOTOR 


MPS-1224 

19.25 

621269-01 

COLOUR PWB ASSY 

SZ-293 

MPS-1224 

19.08 

621359-01 

PAPER GUIDE PLATE 


MPS-1224 

25.53 

621360-01 

FRONT STACKER 


MPS-1224 

24.64 
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HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MPS-1230/1500/1550 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601240-01 

DUAL INTERFACE BOARD 

412457R 

1230 

815.01 

601240-02 

FLAT SCREEN 

720098D 

1230 

16.80 

601240-03 

PAPER PRESSURE BAND 

720107B 

1230 

2.17 

601240-05 

CARRIAGE GROUP 

720128F 

1230/1500+50 

65.80 

601240-06 

PLATTEN GROUP 

720131S 

1230/1500+50 

86.90 

601240-07 

PLATEN SHAFT BUSHING 

720133U 

1230/1500+50 

1.20 

601240-08 

GEAR 

720135W 

1230/1500+50 

3.42 

601240-09 

GEAR 

720136X 

1230/1500+50 

3.31 

601240-10 

PAPER GUIDE/ROLLERS 

720140P 

1230/1500+50 

11.98 

601240-12 

PAPER GUIDE SUPP.SH. 

720143E 

1230/1500+50 

5.22 

601240-15 

CARR.DRIV.GEAR SHAFT 

720147A 

1230/1500+50 

3.03 

601240-16 

CARRIAGE TRANSP. GEAR 

720148K 

1230/1500+50 

3.37 

601240-17 

CARR.TRANS TIMINGBELT 

720150R 

1230/1500 

25.21 

601240-19 

BELT IDLER PULLEY 

720152F 

1230/1500+50 

1.68 

601240-22 

BELT TENS.ADJ-SPRING 

720155A 

1230/1500+50 

0.92 

601240-26 

PAPER FEED MOTOR 

720161G 

1230/1500+50 

126.42 

601240-29 

POWER SUPPLY GROUP 

720169Q 

1230/1500+50 

190.33 

601240-31 

POWER SUPPLY GROUP 

U.K. 

1230/1500+50 

190.33 

601240-33 

BUSH PLATEN 

720201R 

1230/1500+50 

3.83 

601240-34 

CARR.TRANS.MOTORGROUP 

720215E 

1230/1500+50 

272.07 

601240-35 

PHOTOSENSOR PAPER 

720675K 

1230/1500+50 

61.26 

601240-36 

RUBBER 

720718N 

1230/1550 

0.83 

601240-37 

PRINT HEAD 

721001Z 

1230/1500+50 

364.06 

601240-40 

TRANSPARENT COVER 

728675P 

1230 

24.61 

601240-41 

PAPER FEED 

728677R 

1230 

36.70 

601240-42 

LEFT PAPER GUIDE 

728678S 

1230 

16.54 

601240-43 

RIGHT PAPER GUIDE 

728679T 

1230 

16.54 

601240-45 

SPROCKET (TRAKTOR) 

729967D 

1230/1500 

100.82 

601240-46 

ROLLERS OPEN LEVER 

750177N 

1230 

2.40 

601240-47 

PAPER FEED KNOB 

750175L 

1230/1550 

4.39 

601240-52 

CONSOLE 

729904F 

1230/1550 

38.27 

601240-64 

IC MB 674213 V 

4858636T 

1230 

38.31 

601240-65 

IC MPD 7810 HG 064 

4863195W 

MPS1000/1230 

91.12 

601240-67 

IC UCN 5801 A 

484013Z 

1230 

40.44 

601240-73 

IC NMC 9306 EEPROM 

4897220T 

1230 

21.47 

601240-95 

IC EPROM FW REL 1.1D 

750744W 

1230 

140.34 

601240-97 

IC MB 624207 U 


1230 

18.93 

601241-25 

CARRIAGE GROUP 

720187T 

1500 

55.86 

601241-31 

CONSOLE 

720204L 

1500 

138.94 

601241-32 

TRANSPARENT COVER 

720719P 

1500/1550 

5.36 

601241-33 

RIGHT PAPER GUIDE 

720720L 

1500 

4.45 

601241-34 

PAPER FEED 

720721H 

1500 

40.87 

601241-35 

LEFT PAPER GUIDE 

721625W 

1500 

4.45 

601241-45 

IC MB 64H208 

4897112D 

1500 

32.85 

720149L 

ANTRIEBSZAHNRIEMEN 


1500 

1.20 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: MPS-1270 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601250-03 

UPPER CASE ASSY 


MPS-1270 

38.65 

601250-09 

BOTTOM CASE ASSY 

SER./PARAL. 

MPS-1270 

60.66 

601250-12 

TOP COVER 


MPS-1270 

18.33 

601250-15 

HEAD CARRIAGE ASSY 


MPS-1270 

52.14 

601250-52 

CONTROL PCB ASSY 

PARALLEL 

MPS-1270 

297.07 

601250-53 

CONTROL PCB ASSY 

SER./PARAL. 

MPS-1270 

327.20 

601250-54 

IC ROM 27512 PROGRMD. 


MPS-1270 

28.29 

601250-67 

PAPER END BLOCK ASSY 


MPS-1270 

15.29 

601250-72 

CARRIAGE MOTOR 


MPS-1270 

40.87 

601250-73 

LINE FEED MOTOR 


MPS-1270 

33.71 

601250-81 

AC ADAPTER VDE 220V 


MPS-1270 

84.24 


54 



Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
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ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601011-00 

PRINTER COVER 

RAUCHGLAS 

MPS-801 

26.24 

601011-01 

PAPER SHELF 


MPS-801 

6.42 

601011-02 

PAPERFEED KNOB UNIT 


MPS-801 

8.50 

601011-03 

UPPER CASE 


MPS-801 

51.79 

601011-10 

DEKORATIVE PLATE UNIT 


MPS-801 

64.50 

601011-25 

TRANSFORMER GPTOIA 


MPS-801 

39.13 

601011-56 

CABLE GUIDE 

FARBBANDHALT. 

MPS-801 

2.49 

601011-57 

PRINT HEAD UNIT 


MPS-801 

171.89 

601011-58 

HEAD ADJUSTM. SPRING 


MPS-801 

2.17 

601011-61 

RIBBON DRIVE SHAFT 


MPS-801 

3.68 

601011-62 

TIMING BELT 


MPS-801 

8.52 

601011-63 

IDLER PULLEY 


MPS-801 

1.85 

601011-64 

SPRING DRUM UNIT 


MPS-801 

11.98 

601011-65 

PULLEY PLATE BLOCK 


MPS-801 

3.00 

601011-66 

PAPER PRESS SPRING 


MPS-801 

12.06 

601011-67 

HEÄD PCB ASSY 


MPS-801 

10.56 

601011-79 

CLUTCH MOVING SPRING 


MPS-801 

0.74 

601011-83 

CLUTCH SPRING 


MPS-801 

0.71 

601011-89 

LF MOTOR ASSY 


MPS-801 

52.53 

601011-90 

I.F REDUCTION GEAR 


MPS-801 

1.85 

601011-94 

DOT SENSOR ASSY 


MPS-801 

42.18 

601011-98 

CARRIAGE MOTOR ASSY 


MPS-801 

69.99 

601012-00 

REDUCTION GEAR B 


MPS-801 

1.85 

601012-03 

TRACTOR R UNIT 


MPS-801 

13.37 

601012-04 

TRACTOR L UNIT 


MPS-801 

13.37 

601012-13 

CARRIER UNIT 


MPS-801 

29.20 

601012-20 

PLATEN 


MPS-801 

69.99 

601012-42 

E-RING 28 


MPS-801 

0.43 

601012-85 

IC ROM MBM 2732 


MPS-801 

69.52 

601012-87 

IC GP-DR-2 


MPS-801 

58.92 

601013-16 

TRANSFORMER PCB UNIT 


MPS-801 

176.99 

601013-24 

RIBBON DRIVE PULLEY 


MPS-801 

2.17 

601013-25 

RIBBON CLUTCH SPRING 


MPS-801 

0.71 

601013-31 

SOLENOID 


MPS-801 

36.87 

601013-49 

LOWER CASE UNIT 


MPS-801 

72.56 

601013-65 

CONTROL PCB 


MPS-801 

466.53 

601090-12 

PRINTHEAD MCS-801 


MCS-801 

211.04 
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HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
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ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


601020-03 

MOTOR PAPER FEED 

MPS 

803 

84.27 

601020-04 

HEAD ASSY P8 

MPS- 

-803 

73.72 

601020-05 

T-BELT 

MPS 

803 

20.79 

601020-06 

CR MOTOR 

MPS 

803 

101.18 

601020-09 

FRAME 

MPS 

803 

57.10 

601020-10 

CARRIAGE 

MPS 

803 

7.39 

601020-13 

I PULLEY UNIT ASSY 

MPS- 

-803 

22.04 

601020-16 

PLATEN KNOB 

MPS 

803 

2.40 

601020-19 

RELEASE LEVER 

MPS 

803 

1.48 

601020-21 

PCB ASSY 48V 006 

MPS 

803 

30.17 

601020-22 

PCB ASSY 8W005 

MPS 

803 

421.34 

601020-31 

PROTECTOR SWITCH 0,5A 

MPS 

803 

20.51 

601020-34 

BOTTOM COVER ASSY 

MPS 

803 

55.81 

601020-36 

FRONT COVER 

MPS 

803 

13.26 

601020-37 

TOP COVER ASSY 

MPS 

803 

54.05 

601020-68 

PAPER RELEASE GEAR 

MPS 

803 

0.92 

601020-78 

PLATEN ASSY 

MPS 

803 

76.46 

601020-81 

HEAD HOLDING SPRING 

MPS 

803 

1.85 

601020-85 

CARRIAGE IDLE PULLEY 

MPS 

803 

4.85 

601020-87 

PULLEY HOLDER ASSY 

MPS 

803 

5.78 

601020-88 

RIBBON IDLE GEAR 

MPS 

803 

1.48 

601020-89 

PF CLUTCH GEAR 

MPS 

803 

1.48 

601020-90 

RIBBON DRIVING GEAR 

MPS 

803 

1.85 

601020-91 

CARRIAGE PULLEY FLANG 

MPS 

803 

0.92 

601041-02 

TRACTOR IDLE FEED 

MPS 

803 

4.62 
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HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 




für GERÄT: PC 1 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 


PREIS 

NETTO 


311308-01 

LED ASSY RED (POWER) 


PCI 

5.21 

318855-01 

IC 23128 CHAR. ROM 

(380271-01) 

PCI 

21.90 

318857-01 

IC PAL 16L8 (PAL 4) 

(380277-01) 

PCI 

8.13 

318858-01 

IC PAL 16L8 (PAL 3) 

(380276-01) 

PCI 

8.13 

318859-01 

IC PAL 16L8 (PAL 2) 

(380275-01) 

PCI 

8.13 

318860-01 

IC PAL 16L8 (PAL 1) 

(380274-01) 

PCI 

8.13 

318861-01 

IC PAL 12L6 (PAL 5) 

(380278-02) 5MHZ 

PCI 

9.38 

380078-01 

PCB ASSY 


PCI 

1551.06 

380081-01 

POWER SUPPLY ASSY 

220 V 

PCI 

394.19 

380088-02 

KEYBOARD ASSY 

US-ASCII 

PCI 

195.19 

380088-03 

KEYBOARD ASSY DIN 


PCI 

181.77 

380148-01 

TOP COVER 


PCI 

29.75 

380149-01 

BASE COVER 


PCI 

25.96 

380153-01 

FLOPPY HOLDER 


PCI 

0.83 

380268-01 

IC PVC2 VIDEO CHIP 

(318866-01) 

PCI 

48.79 

380270-02 

IC BIOS ROM 23128-150 


PCI 

16.48 
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HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC-10/20 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 


251118-01 

GUIDE PCB 


PC10/20 

NETTO 

0.43 

324667-01 

IC DELAY LINE 5X5 ONS 


PC10/20 

9.87 

380000-01 

PCB CPU 256 KB RAM 


PC10/20 

249.05 

380003-01 

PCB ASSY VIDEO 

MONOCHROM 

PC10/20 

197.40 

380009-02 

KEYBOARD ASCII 


PC10/20 

589.37 

380012-01 

CABLE ASSY 1 FDD 


PC20 

25.86 

380012-02 

CABLE ASSY 2 FDD 


PC10/20 

27.72 

380012-03 

CABLE ASSY 1 HDD 

34 POLIG 

PC20 

13.88 

380013-01 

CABLE ASSY HDD 

20 POLIG 

PC10/20 

10.72 

380014-01 

CABLE ASSY RS 232 


PC10/20 

14.37 

380016-01 

LED ASSY POWER ON 


PC10/20 

4.67 

380017-01 

CABLE ASSY KEYBOARD 

INTERN 

PC10/20 

3.47 

380018-01 

CABLE ASSY KEYBOARD 

(CABLE II) 

PC10/20 

73.89 

380021-01 

POWER SUPPLY ASSY 

220V VDE 

PC10/20 

435.67 

380021-02 

POWER SUPPLY ASSY 

110V 

PC10/20 

435.67 

380024-01 

DIAGNOSTIC DISPLAY PC 


PC10/20 

273.41 

380028-01 

DIAGNOSTIC SET PC 


PC10/20 

614.18 

380043-01 

CABLE ASSY POWER (4) 

EXT. ADAPTER 

PC20 

38.35 

380065-01 

PCB ASSY RAM EXTENS. 

CARD 384KB 

PC10/20 

265.94 

380069-01 

PCB ASSY AGA BOARD PC 


PC10/20 

472.69 

380100-01 

HOUSING BOTTOM 


PC10/20 

145.16 

380101-02 

HOUSING TOP 


PC10/20 

99.51 

380102-01 

FRONT BEZEL PC10/20 


PC10/20 

18.87 

380104-01 

KEYBOARD HOUSING 

TOP 

PC10/20 

24.07 

380105-01 

KEYBOARD HOUSING 

BOTTOM A2000/PC10/20 

28.46 

380106-02 

PCB KEYBOARD ASCII 


PC10/20 

244.69 

380111-01 

FDD 5.25 INCH 360 KB 


PC10/20 

344.11 

380113-01 

HARD DISK CONTROLLER 


PC20 

491.08 

380119-01 

HOLE COVER FDD 

BLENDE 

PC10/20 

2.40 

380120-01 

PANEL EXTENSION CARD 

VERS. A 

PC10/20 

2.49 

380122-01 

STANDOFF PLASTIC 


PC10/20 

0.09 

380124-01 

HARD DISK SUB CHASSIS 


PC20 

4.24 

380125-01 

HOLDING PLATE HDD 


PC10/20 

1.63 

380128-01 

FOOT SELF ADH. CORK 

40X3MM 

PC10/20 

0.39 

380132-01 

NAMEPLATE PC-20 


PC20 

0.65 

380132-02 

NAMEPLATE PC-10 


PC10 

1.66 

380132-03 

NAMEPLATE PC-10(2) 


PC10(2) 

0.65 

380132-04 

NAMEPLATE PC-20(2) 


PC20 (2) 

0.65 

380133-03 

NAMEPLATE PC-10/20 

LOGO 

PC10/20 

0.17 

380144-01 

HDD 20 MB 5.25 INCH 

NEC 

PC20 

1210.13 

380211-04 

IC PAL 16L8 


PC10 

10.30 

380211-06 

IC PAL 16L8 

AUFRÜST-BAUSTEIN PC10 

4.93 

380212-01 

IC N 82 S 100 FPLA 

I/O-DECODER 

PC10 

5.81 

380212-02 

IC N 82 S 100 FPLA 

45 NS ATTR. 

PC10/20 

4.50 

380212-03 

IC N 82 S 100 FPLA 

45 NS DECODER 

PC10 

4.50 

380212-05 

IC N 82 S 100 HERKUL. 

PRINTER PORT 

PC10 

115.64 

380212-07 

IC N 82 S 100 FPLA II 

COMBINED-BD. 

PC10/20 

4.99 

380212-08 

IC N 82 S 100 FPLA I 

COMBINED-BD. 

PC10/20 

4.99 
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ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


380216-01 

IC PAL 16R6 PROGRMD. 

TIMING CONTR. 

PC10/20 

10.19 

380217-01 

IC EPROM 2532 TACC= 

350NS 

PC10/20 

10.13 

380257-01 

IC PAL MEMORY DECODER 

COMB. BOARD 

PC10/20 

5.81 

380258-04 

IC BIOS ROM/EPROM 

V 2, 

.04 

PC10/20 

85.44 

380451-01 

SCREEN SHIELD 



PC10 

2.54 

380452-01 

KEYBOARD CABLE A-2000 

=ERDUNGSKABEL 

PC10/20 

1.94 

604090-01 

FRONT PANEL 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

11.70 

604090-02 

FRONT LEVER 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

2.88 

604090-03 

STEEL BELT 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

4.85 

604090-04 

RAIL 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

3.10 

604090-13 

DISK-IN SENSOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

10.35 

604090-17 

HEAD CARRIAGE ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

356.20 

604090-18 

FRONT LED ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

0.37 

604090-20 

W/P SENSOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

5.64 

604090-21 

INDEX SENSOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

6.42 

604090-22 

TRACK 00 SENSOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

12.71 

604090-23 

CONTROL PCB ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

256.96 

604090-26 

DD MOTOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

207.48 

604090-27 

STEPPING MOTOR ASSY 

FDD 

CHINON 

PC10/20 

120.58 

604100-02 

FRONT LEVER 

FZ502 

PC10/20 

1.42 

8256099-03 

LAUTSPRECHER 



PC10/20 

4.94 

8256120-01 

FAN ASSY NETZTEIL 


PC10/20+PC-AT 

27.72 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC-10/20(3) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


312225-01 

MAIN CHASSIS BASE 


PC10/20(3) 

57.41 

312226-01 

TOP COVER 

PC10/20(3)/30(3)40(3) 

61.48 

312233-01 

MOUNTING BRACKET 


PC10/20(3) 

21.67 

312399-01 

FRONT BEZEL PC10/20-3 

LIGHT 

PC10/20(3) 

21.85 

312625-01 

PCB ASSY MAINBOARD 

(340038-01) 

PC10/20(3) 

1108.83 

312637-01 

POWER SUPPLY 220V 


PC10/20(3) 

277.28 

312679-01 

HOLE COVER FDD LIGHT 

BLENDE 

PC10/20(3) 

1.79 

312680-01 

PIEZO BEEPER 


PC10/20(3) 

3.74 

312695-01 

CABLE ASSY HDD 


PC10/20(3) 

13.94 

312702-03 

KEYBOARD ASSY DIN 


PC10/20(3) 

142.30 

312711-01 

HDD 20 MB 3.5 INCH 

WD/SEAGATE 

PC20(3) 

486.35 

313010-01 

FRONT BEZEL PC10/20-3 

DARK 

PC10/20 (3) 

13.34 

313011-02 

SPACER PLATE 


PC10/20(3) 

1.66 

316407-01 

RATING LABEL VDE 


PC10/20(3) 

1.36 

316468-02 

NAMEPLATE PC-10(3) 


PC-10(3) 

1.42 

316468-03 

NAMEPLATE PC-20 < 3) 


PC-20(3) 

1.52 

318085-08 

IC BIOS ROM/EPROM 

V 4.41 

PC10/20(3) 

30.78 

318086-02 

IC VIDEO CHAR.ROM 


PC10/20(3) 

19.51 

318087-01 

IC 5720 MOUSE I/O CN. 

PC10/20/30/40/60(3) 

32.52 

318088-01 

IC PVC4 VIDEO CHIP 


PC10/20(3) 

48.79 

318091-01 

IC PPC1 PARALLEL CHIP 

(380267-01) 

PC10/20(3) 

16.26 

380012-04 

CABLE ASSY 2 FDD 


PC10/20(3) 

22.65 

380016-02 

LED ASSY POWER ON 


PC10/20(3) 

4.67 

380132-11 

NAMEPLATE PC-20 (3) 


PC20 (3) 

0.65 

380133-05 

NAMEPLATE PC-10/20 < 3) 

LOGO 

PC10/20 (3) 

1.42 

380211-03 

IC N 82 S 153 PLA 


PC10 (3) 

22.41 

390043-01 

SHORTING BLOCKS 2POS. 

(JUMPER) 

PC10/20(3) 

0.43 

390618-01 

HDD 40 MB 

WD 

PC-20(3) 

1173.94 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC-30(3) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


312399-02 

FRONT BEZEL PC30(3) 


PC30 (3) 

22.98 

313067-01 

FDD 3.5 INCH 

HIGH DENSITY 

PC30(3) 

372.19 

313233-01 

HDD 20 MB 3.5 INCH 

VD 

PC30(3) 

486.35 

313235-01 

PCB ASSY 


PC30 (3) 

1779.21 

316468-04 

NAMEPLATE PC-30(3) * 

=380132-13 

PC30(3) 

1.57 

380080-02 

PCB ASSY EGA CARD 

800 PLUS 

PC30 (3) 

858.40 

380132-13 

NAMEPLATE PC-3013) 


PC30(3) 

1.42 

390417-01 

IC DS1287RTC/CMOS-RAM 


PC30 (3) 

57.09 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: PC-40(3) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


251260-01 

SW. 

PUSH BUTTON RESET 

PC10/20/30/40(3)C-128 

2.22 

311839-01 

HDD 50 MB 

PC-45+60(3) 

787.09 

312244-01 

FRONT BEZEL PC40(3) 

PC-40(3) 

11.55 

313055-01 

PCB MAIN ASSY 

PC-40(3) 

2323.46 

313061-01 

KEYSWITCH ASSY 

SCHLÜSSELSCH.PC-40(3) 

42.33 

313065-03 

HDD 40 MB 3.5 INCH 

PC40(3)+60(3) 

743.50 

313066-01 

MOUNTING BRACKET 

PC-10/20/40(3) 

24.50 

316468-01 

NAMEPLATE PC-40(3) 

PC-40(3) 

1.42 

316501-01 

BACK PANEL LABEL 

PC-40(3) 

0.54 

380012-08 

CABLE ASSY FDD H.C. 

PC-10/20/40(3) 

13.49 

380825-02 

FDD 5.25 INCH 1.2 MB 

PC-40(3) 

203.28 

390269-01 

POWER SUPPLY VDE 

PC-30(3)+PC-40(3) 

343.47 

390302-01 

IC 

PVGA-1A PAR. VIDEO 

PC-40(3)+60(3) 

101.64 

390305-01 

IC 

MC 146818 AP 

PC-40(3) 

25.21 

390307-03 

IC 

PAL 20L8A VGA-DEC. 

PC-40(3) 

7.81 

390308-01 

IC 

PAL 20L10 

I/O DECODER PC-40(3) 

9.87 

390309-01 

IC 

PAL 20L8A 

PC-40(3) 

6.28 

390309-02 

IC 

PAL 20L8A 

DRAM DECOD. PC-40(3) 

12.09 

390335-01 

IC 

PAL 20L8A 

VGA DEC. PC-40(3) 

12.52 

390335-02 

IC 

PAL 20L8B VGA-DEC. 

PROGRAMD. PC-40(3) 

13.44 

390336-02 

IC 

PAL 20L10 

HDC DEC. PC-30/40(3) 

27.81 

390337-02 

IC 

BIOS VGA-LOW C= 

V 2.02 PC-40(3) 

41.41 

390338-02 

IC 

BIOS VGA-HIGH C= 

V 2.02 PC-40(3) 

41.41 

390339-04 

IC 

BIOS LOW C= 

V 2.03 PC-40(3) 

16.09 

390339-05 

IC 

BIOS LOW C= 

V 2.04 PC-40(3) 

17.08 

390340-04 

IC 

BIOS HIGH C= 

V 2.03 PC-40(3) 

18.80 

390340-05 

IC 

BIOS HIGH C= 

V 2.04 PC-40 (3) 

17.08 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: PC-40(AT)/60(AT) 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


324594-02 

TERMINAL 4,8X0,8 



PC-40 

0.18 

380012-05 

CABLE ASSY 2 HDD 



PC-60 

20.24 

380012-06 

CABLE ASSY 2 FDD 



PC-60 

20.33 

380018-02 

CABLE ASSY KEYBOARD 

(CABLE II) AT 

PC-40 

17.89 

380020-02 

LED ASSY HDD 

GREEN 


PC-40 

3.31 

380077-02 

PCB ASSY SER./PARALL. 

ADAPTER AT 

PC 

-40+60 

379.18 

380080-01 

PCB ASSY EGA-CARD 



PC-40 

121.97 

380132-06 

NAMEPLATE PC-40 



PC-40 

1.48 

380132-07 

NAMEPLATE PC-40/40 


PC 

-40/40 

25.69 

380132-08 

NAMEPLATE PC-60/40 MB 



PC-60 

25.69 

380144-02 

HDD 20 MB 5.25 INCH 

TANDON 


PC-40 

1670.18 

380144-05 

HDD 20 MB 5.25 INCH 

TANDON 


PC-40 

1670.18 

380263-01 

IC 8700-18 FPLA 

ADDRESS DEC. 


PC-40 

5.91 

380708-03 

POWER SUPPLY ASSY 

220V VDE 


PC-40 

417.94 

380736-01 

COVER FLOPPY 5.25 



PC-40 

3.03 

380807-01 

BATTERY ASSY W/CABLE 

BOX W/2 PCS 


PC-40 

58.21 

380808-01 

KEYSWITCH LED/HOLDING 

ASSY 

PC 

-60/40 

43.30 

380809-01 

KEYSWITCH ASSY 



PC-40 

36.76 

380810-01 

KEYBOARD ASSY ASCII 

CHERRY 


PC-40 

351.54 

380810-03 

KEYBOARD ASSY DIN 

CHERRY 


PC-40 

351.54 

380811-01 

CABLE ASSY DISK DRIVE 

GROUND CABLE 


PC-40 

1.29 

380812-01 

HDD 40 MB 5.25 INCH 

RODIME 


PC-60 

1816.82 

380814-03 

KEYBOARD ASSY DIN 

MF 


PC-40 

270.32 

380814-13 

KEYBOARD ASSY MF 

KYRILLISCH 


PC-40 

139.80 

380825-01 

FDD 5.25 INCH 1 .2 MB 


PC- 

-60/40 

203.28 

380826-03 

KEYBOARD PCB GERMAN 

CHERRY 


PC-40 

275.35 

380827-01 

HOUSING TOP 



PC-40 

320.86 

380828-01 

HOUSING BASE 



PC-40 

250.08 

380834-01 

FRONT BEZEL PC-AT 



PC-40 

24.18 

380835-01 

LED HOLDING 



PC-40 

2.73 

380836-01 

FLOPPY HOLDER 



PC-60 

1.79 

380836-02 

FLOPPY HOLDER 



PC-60 

2.99 

380836-03 

FLOPPY HOLDER 



PC-60 

0.97 

380838-01 

FD/HD CONTROLLER BD. 


PC 

-60/40 

435.90 

380838-02 

FD/HD CONTROLLER BD. 

WD 


PC-40 

645.55 

380839-01 

PCB CRIMPER 



PC-40 

0.18 

380840-01 

PANEL EXTENSION HOLE 


PC 

-60/40 

3.37 

380851-01 

GUIDE RAIL LEFT 

HDD/FDD 


PC-AT 

0.82 

380851-02 

GUIDE RAIL RIGHT 

HDD/FDD 


PC-AT 

1.52 

380859-01 

IC BIOS EGA WONDER 

V 3.09 


PC-40 

14.48 

380868-01 

CABLE ASSY SERIELL 

ADPAT. 9PIN 


PC-60 

13.17 

380869-01 

CABLE ASSY PARALLEL 

ADAPT. 25PIN 


PC-60 

23.33 

380892-01 

IC BIOS HIGH (U80) 

V 3.01B 


PC-40 

61.63 

380892-02 

IC BIOS LOW (U82) 

V 3.01B 


PC-40 

61.63 

451301-001 

IC PAL 20L8/640K U141 

AUFROSTBAUSTEIN 

PC-60 

31.17 

455246-001 

IC BIOS HIGH (INTEL) 

V 1.1001 (U52) 

PC-60 

23.10 

455247-001 

IC BIOS LOW (INTEL) 

V 1.1001 (U53) 

PC-60 

23.10 

53.05202.001 

IC ROM 8041 



PC-AT 

13.71 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: PC-40(AT)/60(AT) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


604230-01 

FRONT PANEL FDD CHIN. 

FZ-506 

PC-40 

7.32 

604230-02 

FRONT LEVER FDD CHIN. 

FZ-506 

PC-40 

1.52 

604230-19 

W/P SENSOR ASSY 

FZ-506 

PC-40 

3.14 

904509-03 

SWITCH-ROCKER 


PC-40 

15.51 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: PC-50(2) 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


609200-01 

PCB ASSY 



PC50(2) 

3282.57 

609200-05 

PAL ASSY PIO/SIO LOCK 



PC50(2) 

11.27 

609200-06 

IC PAL 20L8 ANC 



PC50(2) 

26.83 

609200-08 

IC 16C452 PLCC 



PC50(2) 

23.69 

609200-09 

IC 82C215 16MHZ PLCC 



PC50(2) 

141.86 

609200-14 

IC 82C212 B PLCC 



PC50(2) 

82.73 

609200-25 

POWER SUPPLY 



PC50(2) 

559.05 

609200-26 

FDD 3.5 INCH 



PC50(2) 

480.39 

609200-29 

BATTERY LITHIUM 3.6V 



PC50(2) 

30.49 

609200-30 

PAL ASSY COMMAND DEC. 



PC50(2) 

26.83 

609200-31 

PAL ASSY N9 DECODE 



PC50(2) 

26.83 

609200-32 

F/W ASSY FDC DECODER 

F16 


PC50(2) 

9.10 

609200-33 

IC 80386SX-16 CPU 

F16 


PC50(2) 

1073.32 

609200-34 

IC 82C211C 16MHZ PLCC 



PC50(2) 

139.37 

609200-35 

HARD DISK CONTROLLER 

CARD 


PC50(2) 

178.89 

609200-37 

CABLE ASSY HDD 



PC50(2) 

26.83 

609200-39 

HDD 40 MB 3.5 INCH 

MITAC 

CP3044 

PC50(2) 

754.68 

609200-60 

HDD 100 MB 3.5 INCH 

MITAC 

CP3104 

PC50(2) 

2312.31 

609200-65 

DELAY LINE 75NS 5TAP 

14PIN 

DIP 

PC50(2) 

8.41 

609201-21 

SWITCH DIP 6P 



PC50(2) 

4.77 

609201-63 

KEY LOCK SW SPST 2TRM 

BRASS 

W/KEY 

PC50(2) 

14.58 

609201-74 

FRONT PANEL MPC2386 



PC50(2) 

35.77 

609201-80 

NAMEPLATE PC-50(2) 



PC50(2) 

3.68 

609201-85 

DRIVE GUIDERIGHT M2 



PC50(2) 

2.06 

609201-86 

DRIVE GUIDE LEFT M2 



PC50(2) 

2.06 

609201-95 

BRACKET 3.5 FDD+HDD 



PC50(2) 

10.56 

609202-13 

IC BIOS EVEN VI.01 

(U28) 


PC50(2) 

18.33 

609202-14 

IC BIOS ODD VI.01 

(U31) 


PC50(2) 

18.33 

609202-15 

IC BIOS PVGA 

(U47) 


PC50(2) 

18.33 

609202-16 

IC BIOS PVGA 

(U72) 


PC50(2) 

18.33 

609202-17 

HDD 40 MB W/CONTRL. 

(KIT) 


PC50(2) 

1173.94 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC-DT 386/486 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


363755-02 

NAMEPLATE DT386-25 


DT386-25 

1.79 

363755-04 

NAMEPLATE DT386-25C 


DT386-25C 

1.79 

363755-06 

NAMEPLATE DT486-25C 


DT486-25C 

1.96 

363774-01 

FRONT BEZEL 


DT386/486 

17.89 

363902-01 

KEYBOARD ADAPTER 


DT386/486 

8.95 

364279-01 

KEY SET (2 PCS.) 


DT386/486 

0.82 

391062-01 

MEMORY STACK CARD 0MB 

W/O SIMM 

DT386/486 

214.66 

391065-01 

IC BIOS ROM LOW 


DT386-25 

33.99 

391066-01 

IC BIOS ROM HIGH 


DT386-25 

33.99 

391067-01 

IC BIOS ROM LOW 


DT386-25C 

33.99 

391068-01 

IC BIOS ROM HIGH 


DT386-25C 

33.99 

391069-01 

IC BIOS ROM LOW 


DT486-25C 

33.99 

391070-01 

IC BIOS ROM HIGH 


DT486-25C 

33.99 

394404-01 

PCB MAIN LOGIC W/O 

PROC.+BIOS 

DT386/486 

2414.97 

394405-01 

GROUNDING PLATE 


DT386/486 

1.52 

394409-01 

GUIDE RAIL FDD 


DT386/486 

1.52 

394412-01 

POWER SUPPLY 145W 

115/230V 

DT386/486 

339.88 

394413-01 

UNIT CHASSIS (BOTTOM) 


DT386/486 

138.66 

394416-01 

SYSTEM UNIT UP. COVER 


DT386/486 

89.44 

394417-01 

FDD 5.25 INCH 1.2 MB 

1IN.HEIGHT 

DT386/486 

547.39 

394428-01 

KEY LOCK SWITCH 


DT386/486 

10.73 

394429-01 

RESET BUTTON 


DT386/486 

0.43 

394430-01 

HARNESS POWER 


DT386/486 

2.22 

394431-01 

POWER BUTTON 


DT386/486 

1.79 

394432-01 

LENS LED 


DT386/486 

0.92 

394433-01 

KEYLOCK SWITCH HOUSG. 


DT386/486 

0.92 

394438-01 

FDD 3.5 INCH 1.44 MB 

1IN.HEIGHT 

DT386/486 

336.74 

394442-01 

POWER CARD W/O PROC. 


DT386-25C 

1542.93 

394443-01 

POWER CARD W/O PROC. 


DT486-25C 

2605.02 

M45090 

INTERNES ANSCHLUSSKIT 

F. 3. LAUFWERK SL/DT 

172.48 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: PC-SL 286/386 SX 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


311840-01 

HDD 100 MB 19MS 


SL386SX 

1313.70 

312796-03 

KEYBOARD ASSY GERM. 


SL286/386SX 

214.77 

313067-05 

FDD 3.5 INCH 1.44 MB 


SL286/386SX 

372.19 

363755-07 

NAMEPLATE SL286-16 


SL286-16 

1.96 

363755-09 

NAMEPLATE SL386SX-16 


SL386SX16 

1.42 

363755-10 

NAMEPLATE SL386SX-20 


SL386SX20 

1.42 

364280-01 

KEY SET (2 PCS.) 


SL286/386SX 

4.50 

364290-01 

HDD 40 MB 28MS 


SL386SX 

777.04 

390883-01 

PCB ASSY VGA CARD 


SL286/386SX 

608.21 

390916-01 

PCB MAIN LOGIC 

PPM1660C 

SL386SX16 

2504.41 

390917-01 

PCB MAIN LOGIC 

PPM2060C 

SL386SX20 

3219.96 

390930-02 

PCB MAIN LOGIC 

PTM1661E4 

SL286-16 

1296.93 

390958-01 

IC BIOS ROM LOW 

VI. 0 

SL286-16 

19.68 

390959-01 

IC BIOS ROM HIGH 

VI.0 

SL286-16 

19.68 

394202-01 

FRONT BEZEL 


SL286/386SX 

4.50 

394203-01 

HOLE COVER FDD 


SL286/386SX 

0.28 

394204-01 

TOP COVER ASSY (CASE) 


SL286/386SX 

134.16 

394205-01 

CHASSIS (BOTTOM) 


SL286/386SX 

60.01 

394206-01 

SUPPORT HDD RIGHT 


SL286/386SX 

6.56 

394207-01 

SUPPORT HDD LEFT 


SL286/386SX 

6.56 

394213-01 

CONTROL PANEL ASSY 


SL286/386SX 

1.08 

394217-01 

POWER SUPPLY 


SL286/386SX 

375.67 

394219-01 

PCB EXPANSION RISER 

BD. 

SL286/386SX 

46.51 

609205-17 

IC PAL PPM2060C-36 


SL386SX20 

18.70 

609205-18 

IC PAL PPM2060C-37 


SL386SX20 

7.32 

609205-19 

IC PAL PPM2060C-81 


SL386SX20 

142.30 

609207-25 

IC PAL PPM1660C-36 


SL3865X16 

18.70 

609207-26 

IC PAL PPM1660C-37-1 


SL386SX16 

7.32 

609207-27 

IC PAL PPM1660C-81 


SL386SX16 

5.25 

609208-88 

DELAY LINE 05075 

SL286-16/386SX16+20 

6.99 

609209-13 

IC PAL PTM1661C-54 


SL286-16 

6.34 

609209-15 

IC PAL PTM1661C-53-1 


SL286-16 

6.34 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC TOWER 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


311639-01 

HDD 200 MB 3.5 INCH 

QUANTUM PC-60(3) 

2487.64 

312679-03 

HOLE COVER FDD 5.25 

PC-60(3) 

1.79 

312695-02 

CABLE ASSY HDD 40POL 

PC-60(3) 

18.43 

312937-01 

COVER TOP 

PC-60(3) 

23.25 

312937-02 

COVER TOP 

T386/486 

54.75 

312938-01 

COVER SIDE 

A3000+PC-60(3) 

58.17 

312938-02 

COVER SIDE 

T386/486 

54.75 

312939-05 

FRONT BEZEL 

T386/486 

20.61 

312941-02 

HOLDER KEYSWITCH 

PC-60(3) 

0.82 

312943-01 

PANEL REAR 

PC-60(3) 

34.91 

312947-01 

SUPPORT BRACKET HDD 

A3000T+T386/486 

27.75 

312948-01 

BRACKET SUPPORT RET. 

5.25 PC-60 (3) 

0.39 

312949-01 

SUPPORT BRACKET RET. 

3.5 A3000T+T386/486 

0.28 

312950-01 

HDD RETAINER 

A3000T/PC-60(3) 

0.71 

312951-01 

ADJ. SLIDE PLATE 

A3000T/PC-60(3) 

1.79 

312953-01 

SLIDE FDD 3.5 INCH 

A3000T/PC-60(3) 

0.65 

312954-01 

SWITCH POWER ILLUMIN. 

GREEN PC-60(3) 

41.30 

312955-01 

HOLE COVER FDD 3.5 

A-3000+PC-60(3) 

0.54 

312958-01 

HDD SLIDE RETAINER 

RIGHT LONG PC-60(3) 

0.54 

312958-02 

HDD SLIDE RETAINER 

LEFT LONG PC-60(3) 

0.54 

312958-03 

HDD SLIDE RETAINER 

RIGHT SHORT PC-60(3) 

0.54 

312958-04 

HDD SLIDE,RETAINER 

LEFT SHORT PC-60(3) 

0.54 

312965-01 

SWITCH KEYLOCK 3 POS. 

PC-60(3) 

37.95 

312966-01 

HDD 80 MB 3.5 INCH 

QUANTUM PC-60(3) 

1285.75 

312968-01 

CABLE ASSY FDD 

A3000T+T386/486 

33.82 

312970-01 

KEYSWITCH ASSY LOCK 

W/CABLE PC-60(3) 

44.18 

313067-02 

FDD 3.5 INCH 

PC-60(3) 

330.07 

313306-01 

PCB ASSY 

PC-60(3) 

6171.97 

313330-01 

FOOT ASSY QTY=2 

PC-60(3) 

7.42 

313333-01 

MAIN CHASSIS WELDMENT 

A3000T+T386/486 

140.77 

313334-01 

BEZEL ASSY 

PC-60(3) 

36.48 

313339-01 

HDD SUPPORT STOP 

A3000T/PC-60(3) 

0.28 

316788-01 

NAMEPLATE PC-60*3) 

PC-60(3) 

3.03 

363604-01 

PCB ASSY MAIN 

T486-25/PC-70(3) 

12885.03 

363604-02 

PCB ASSY MAIN 

T486-25C 

12885.03 

380020-03 

LED HD YELLOW 

PC-60(3) 

5.64 

390423-01 

IC SERIAL PRINTER 

COMBO CHIP PC-60(3) 

31.34 

390471-02 

BATTERY COVER 

PC-60(3) 

2.33 

390473-06 

IC BIOS LOW 

V 1.35 C= PC-60(3) 

25.47 

390473-07 

IC BIOS LOW 

V 1.36 C= PC-60(3) 

28.29 

390474-06 

IC BIOS HIGH 

V 1.35 C= PC-60(3) 

25.47 

390474-07 

IC BIOS HIGH 

V 1.36 C= PC-60(3) 

28.29 

390484-01 

POWER SUPPLY 280 W 

220 V PC-60(3) 

660.09 

390484-03 

POWER SUPPLY ASSY VDE 

T486-25/PC-70(3) 

630.17 

390510-01 

IC PAL 16L8 RES./RDY 

IOCHROD PC-60(3) 

7.70 

390511-01 

IC PAL 20L10 AD HD 

INTFC PC-60(3) 

27.81 

390512-02 

IC PAL 16L8B DATA 

BUFF CONTRL. PC-60(3) 

7.70 

390513-01 

IC PAL 20L10 

CHIP SELECT PC-60(3) 

27.81 


68 



Seite 2 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: PC TOWER 


ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 







NETTO 

390514-01 

IC PAL 

16L8B BUSY/PR. 

IRQ13 

PC-60(3) 

7.70 

390515-01 

IC PAL 

20L8B VGA BUS 

CONTROLLER 

PC-60(3) 

12.09 

390516-01 

IC PAL 

20L8B VGA PAGE 

I/O CONTRL. 

PC-60(3) 

12.09 

390730-01 

FERRIT 

BEAD 


PC-60(3) 

0.39 

391174-01 

BATTERY LITHIUM 3V 


PC-60(3) 

17.89 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: NOTEBOOK/LAPTOP 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


312896-01 

HDD 20 MB 

C286-LT 

486.35 

312896-02 

HDD 40 MB 

C386SX-LT 

486.35 

312897-01 

FDD 3.5 INCH 1.44 MB 

C286-LT 

431.92 

363546-01 

CARRYING BAG 

C286/386SX-LT 

76.65 

363553-01 

PCB ASSY POWER SR 170 

C286/386SX-LT 

229.63 

363554-03 

KEYBOARD ASSY GERM. 

C286-LT 

391.59 

363765-01 

PCB MAIN 

C386SX-LT 

3104.87 

390774-02 

POWER SUPPLY/CHARGER 

C286/386SX-LT 

778.96 

390790-01 

NI-CD BATTERY PACK AKKU 

C286-LT 

160.16 

390827-01 

LCD LCM-5630 (DISPL.) 

C286-LT 

2498.34 

390828-01 

POWER UNIT INVERTOR 

C286-LT 

231.57 

390834-01 

COVER SCREW RIGHT 

C286-LT 

4.67 

390836-01 

MASK LCD FRONTRAHMEN 

C286-LT 

532.21 

390840-01 

DOOR REAR PANEL 

C286-LT 

7.05 

390841-01 

BATTERY (LITHIUMCELL) 

C286/386SX-LT 

20.61 

390843-01 

CABLE ASSY FDD 

C286-LT 

60.55 

390854-04 

IC BIOS REV. 1.7 

C286-LT 

437.90 

394002-01 

PLATE SPRING 

C286-LT 

1.89 

394018-01 

CABLE ASSY HDD 

C286-LT 

16.80 

394034-01 

REAR PANEL 

C286/386SX-LT 

9.38 

397009-01 

LCD DISPLAY ASSY B/W 

C386SX-LT 

2889.46 

609210-01 

PCB MAIN ASSY 

C286-LT 

6568.72 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: QUARZ 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


251081-01 

QUARZ 

14.318180 

MHZ 

HC-18U 

NTSC C-64 

5.64 

251082-01 

QUARZ 

17.734475 

MHZ 

HC-18U(906106-01)C-64 

3.14 

251187-01 

QUARZ 

4.433600 

MHZ 

HC-18U 

•• 

2.88 

252344-01 

OSCILLATOR 

28.375160 

MHZ 

AMI GA 

10.30 

325557-01 

QUARZ 

2.000000 

MHZ 

HC-18U 

1520 

19.94 

325566-02 

OSCILLATOR 

16.000000 

MHZ 100PPM 1541 

21.04 

325566-03 

OSCILLATOR 

25.000000 

MHZ 

A-2630 

10.66 

325566-04 

OSCILLATOR 

12.000000 

MHZ 

8250LP 

16.82 

325566-05 

OSCILLATOR 

6.000000 

MHZ 

PC60(3) 

9.38 

325566-10 

OSCILLATOR 

16.000000 

MHZ HYBR 

8.13 

325566-13 

OSCILLATOR 

16.257000 

MHZ 100PPM 

10.30 

325566-14 

OSCILLATOR 

28.636360 

MHZ 


15.40 

325566-15 

OSCILLATOR 

24.000000 

MHZ 

PC10/20(3) 

9.76 

325566-17 

OSCILLATOfe 

9.600000 

MHZ PCB 

AT-SW. A-2000 

9.66 

325566-18 

OSCILLATOR 

25.175000 

MHZ 

PC40(3) 

9.66 

325566-19 

OSCILLATOR 

28.322000 

MHZ 

PC-40(3) 

9.66 

325566-20 

OSCILLATOR 

36.000000 

MHZ 

PC-40(3) 

12.20 

325566-21 

OSCILLATOR 

20.000000 

MHZ 

PC-60(3) 

9.66 

325566-27 

OSCILLATOR 

50.000000 

MHZ 

A-3000 

13.44 

355302-02 

OSCILLATOR 

20.000000 

MHZ 


17.00 

390273-01 

OSCILLATOR 

48.000000 

MHZ 

PC-40(3) 

10.03 

601240-72 

OSCILLATOR 

11.060000 

MHZ 

MPS-1230/1500 

6.99 

609200-16 

OSCILLATOR 

32.000000 

MHZ 

PC-50(2) 

13.72 

609208-87 

QUARZ 

24.000000 

MHZ 

SL286 

-16/386SX16+20 

4.56 

609208-89 

OSCILLATOR 

1.843200 

MHZ TTL 

SL286-16 

3.85 

609208-90 

OSCILLATOR 

32.000000 

MHZ TTL 

SL286-16 

2.77 

900555-02 

QUARZ 

1.843200 

MHZ 

HC-33U 


12.09 

900556-01 

QUARZ 

8.000000 

MHZ 

HC-18U 


2.77 

900556-02 

QUARZ 

16.000000 

MHZ 

HC-18U 

1541 

2.88 

900556-03 

QUARZ 

12.000000 

MHZ 

HC-18U 


10.72 

900556-04 

QUARZ 

4.000000 

MHZ 

HC-18U 


2.80 

900556-09 

QUARZ 

20.000000 

MHZ 

PARAL.SCSI A-2000 

4.39 

900556-11 

QUARZ 

28.636360 

MHZ 

HC-18U 

A-500 

15.66 

900556-12 

QUARZ 

28.375160 

MHZ 

HC-18U 

50PPM AMIGA 

10.16 

900556-13 

QUARZ 

1.843200 

MHZ 

HC-18U 

PC10/20 

6.78 

900558-01 

QUARZ 

14.318180 

MHZ 

HC-18U 

PC10/20 

4.00 

900560-02 

QUARZ 

32.768000 

KHZ 

TC-38 (CLOCK-QUARZ) 

1.48 
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ARTIKELNUMMER 


325542-02 

350108-01 

390329-01 

601160-16 

604070-38 

611000-02 

611000-03 

611000-04 

611000-05 

611000-06 

611000-07 

611000-08 

611000-09 

906610-01 

906610-02 

906610-03 

906630-02 

906630-03 

906800-01 

906800-03 

906800-04 

906800-05 

906800-07 

906803-03 

906810-01 

906810-09 

906853-02 

906883-01 

906883-02 

906883-03 

906883-04 

906883-14 

906884-02 

906888-09 

907183-17 


COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 



für GERAT: SCHRAUBEN 


BEZEICHNUNG 


PREIS 

NETTO 


SCHRAUBE 


M4X6 

PC10/20(3) 

0.17 

SCHRAUBE 

PAN HEAD 


C-128 DCR 

0.04 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3.5X6 

EXP.SLOT 

0.28 

SCHRAUBE 


M3 X 8 

MPS1000 

0.28 

SCHRAUBE 

STEEL BELT 

MATSUSHITA AMIGA-1010 

1.08 

SCREW BTE 

4X6L 


486SX 

0.11 

SCREW F. 

GUIDE RAIL 

394409-01 DT386/486 

0.11 

SCREW BUNC 6-32X6.35 


486SX 

0.11 

SCREW ISOB 4X6L 


486SX 

0.11 

SCREW BTE 

3X6L 


486SX 

0.11 

SCREW ISOB 3X6L 


486SX 

0.11 

SCREW FUNC 6-32X6.35L 


486SX 

0.11 

SCREW ISOH(S) 3X6L 


486SX 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

AMERIK. 

5MM, PLAT. 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

AMERIK. 

11MM, GEH. 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

AMERIK. 

9MM 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

AMERIK. 

9MM, TRAFO 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

AMERIK. 

6MM, GEH. 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3 X 4 


0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3 X 8 


0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3 X 10 


0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 6 MM 

SELBSTSCHN. 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3X5 (EXP.SLOT) 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 8 MM 

SELBSTSCHN. 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M4 X 8 


0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M4 X 4 


0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 8 MM 

SELBSTSCHN. 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 8 MM 

SELBSTSCHN. 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 6 MM 

SELBSTSCHN. 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

M3 X 8 


0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 6 MM 

SELBSTSCHN. 

0.11 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

3 X 14 MM SELBSTSCHN. 

0.09 

SCHRAUBE 

KREUZSCHLITZ 

4 X 8 MM 

SELBSTSCHN. 

0.09 

SCHRAUBE 

SELBSTSCHN. 


8050 

0.09 

STANDOFF 

M3 MALE/FEM. 

HEX 


1.89 


72 



Seite 1 
01.07.92 

COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: SICHERUNG 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG PREIS 

NETTO 


390280-01 

SICHERUNG 

4.000 

A 


PICO 

FUSE 

DIV 

1.79 

601011-28 

SICHERUNG 

0.160 

A 


250V 

MPS 

-801 

5.37 

601085-28 

SICHERUNGSHALTER 


FUSE 

HOLDER 

1515 

16.50 

601240-82 

MICRO FUSE 3A/125V 

SL286-16/MPS- 

1230 

0.17 

602150-39 

SICHERUNG 

4.000 

A 


250V 

PAL SEMKO 

1802 

4.56 

66.647-2300.6 

SICHERUNG 

4.000 

A 


250V 

DPS 

1120 

0.69 

903550-20 

SICHERUNG 

1.000 

A 


250V 



2.08 

903555-18 

SICHERUNG 

0.750 

A 


250V 

6,3X32 


8.67 

903556-18 

SICHERUNG 

1.500 

A 


250V 

6,3X32 


0.39 

903556-22 

SICHERUNG 

3.000 

A 


250V 



0.43 

903558-07 

SICHERUNG 

0.500 

A 

TR 

250V 

6,3X32 


7.80 

903558-10 

SICHERUNG 

8.000 

A 


250V 



0.74 

903558-13 

SICHERUNG 

1.600 

A 


250V 

5X20 


0.71 

903558-22 

SICHERUNG 

0.500 

A 


250V 

5X20 


0.55 

903559-02 

SICHERUNG 

0.500 

A 


250V 



0.74 

903559-03 

SICHERUNG 

2.500 

A 

TR 

250V 

5X20 *** 


0.65 

903559-04 

SICHERUNG 

3.000 

A 

TR 

250V 

5X20 


0.55 

903559-09 

SICHERUNG 

0.630 

A 

TR 

250V 

5X20 


0.55 

903615-01 

SICHERUNGSHALTER 



5X20MM (FH—03 3) 


4.39 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HÄNDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: SOCKEL 

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG 


251313-01 

IC 

SOCKEL 

48 

POL 

DIL 


390185-01 

IC 

SOCKEL 

84 

POL 

PLCC 


390185-02 

IC 

SOCKEL 

68 

POL 

PLCC 

PC10/20 

390185-04 

IC 

SOCKEL 

100 

POL 

PLCC 

PC-40(3) 

904150-01 

IC 

SOCKEL 

14 

POL 

DIL 


904150-02 

IC 

SOCKEL 

16 

POL 

DIL 


904150-04 

IC 

SOCKEL 

24 

POL 

DIL 


904150-05 

IC 

SOCKEL 

28 

POL 

DIL 


904150-06 

IC 

SOCKEL 

40 

POL 

DIL 


904150-07 

IC 

SOCKEL 

18 

POL 

DIL 


904150-08 

IC 

SOCKEL 

20 

POL 

DIL 

A-SIDECAR 

904150-10 

IC 

SOCKEL 

64 

POL 

DIL LOW 

PROFILE 


PREIS 

NETTO 


1.08 

12.20 

6.10 

20.33 

0.28 

0.28 

0.43 

0.54 

0.71 

0.39 

0.39 

1.79 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: SPANNUNGSREGLER 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


325077-01 

SPANNUNGSREGLER 

78S40 NT 

A500/C-128 

9.38 

601160-71 

IC TL 494 SWITCHING 

REGULATOR 

MPS-1000 

24.61 

601160-72 

IC 7805 


MPS-1000 

4.93 

601241-44 

IC L 387 VOLT.REG. 


MPS-1230 

2.49 

602121-67 

SPANNUNGSREGLER 

78L12 

1901 

9.87 

602141-88 

SPANNUNGSREGLER 

L 7812 CV 

AMIGA-1081 

30.25 

602160-20 

SPANNUNGSREGLER 

MC 7815 CT 

DM-14 

1.48 

901527-01 

SPANNUNGSREGLER 

7812 CKC 


3.14 

901527-02 

SPANNUNGSREGLER 

7805 CKC 


3.14 

901527-03 

SPANNUNGSREGLER 

7905-5V/1A 


1.36 

901527-04 

SPANNUNGSREGLER 

7818 


5.59 

901527-05 

SPANNUNGSREGLER 

MC 7912 * 


1.63 

901528-01 

SPANNUNGSREGLER 

LM 323 5V 


21.95 

901528-03 

SPANNUNGSREGLER 

LM 340 (7805 T03) 5V 

5.59 

901528-04 

SPANNUNGSREGLER 

7812 12V/1A 

1.42 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERÄT: SPULE 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 


PREIS 

NETTO 

252369-39 

SPULE 

330UH 1541(2) 

0.39 

380329-01 

SPULE 

100UH 10%60MA PC10/20 

0.92 

602160-12 

SPULE HOR.VIDTH. 10.3 

DM-14 

4.02 

602160-13 

COIL HÖR LIN 9,2UH 

DM-14 

5.59 

901151-14 

SPULE 

1,2 MIKROHENRY 

0.46 

901151-17 

SPULE 

2,2 MIKROHENRY (L3) 

0.37 

901151-20 

SPULE 

3,9 MIKROHENRY (L2) 

0.46 

901151-21 

SPULE 

3,0 MIKROHENRY 

0.46 

901300-01 

SPULE 

0,216 RF C-64 

2.22 

901301-01 

SPULE 

100 MIKROHENRY 

0.92 

901301-02 

SPULE 

150 MIKROHENRY 

0.92 

901301-03 

SPULE 

,680 MIKROHENRY 

0.92 

901301-05 

SPULE 

10 MIKROHENRY 

0.92 

903025-01 

FERRIT PERLE 

HF 

0.28 

903025-08 

FERRIT BD .138 X .37 

AMIGA-2000 

0.28 

SPULE 390UH 

SPULE 390UH 

MPS-1270 

0.54 
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COMMODORE Ersatzteil-Preisliste 
HANDLER-NETTO-EINKAUFSPREISE 
für GERAT: TRANSISTOR 


ARTIKELNUMMER 

BEZEICHNUNG 

PREIS 



NETTO 


251294-01 

TRANSISTOR 

2 SD 1310 

(Ql) 


C-64 

4.77 

251526-01 

TRANSISTOR 

2 SC 2458 

(Ql, 

Q2,Q3) 

*** C -64 

0.18 

2SC3679 

TRANSISTOR 

2 SC 3679 



DIV. MON. 

7.70 

2SD1392 

TRANSISTOR 

2 SD 1392 



1702 

3.39 

310657-01 

TRANSISTOR 

MPSU 51 

PNP 


1571 

1.02 

318035-00 

TRANSISTOR 

BU 208 D 

*** 


1901 

5.99 

324219-01 

TRANSISTOR 

BC 327-16 

AT-EMUL. 

AMIGA-2000 

0.37 

324221-01 

TRANSISTOR 

BDX 53 A 

*** 


8028 

3.02 

324222-03 

TRANSISTOR 

BD 244 

*** 


8028 

3.17 

324236-01 

TRANSISTOR 

BU 522 



8028 

4.28 

324456-02 

THYRISTOR 


TIC 

106 M 

NT2000+DIV. 

5.10 

325510-01 

TRANSISTOR 

2 SD 1022 

NPN 


8023P 

5.50 

325511-01 

TRANSISTOR 

2 SD 560 

NPN 


8023P 

2.77 

390213-01 

TRANSISTOR 

2 N 5771 

PNP 


A-2300 

0.65 

390239-01 

TRANSISTOR 

2 N 5770 



AMIGA-500 

0.65 

390254-01 

TRANSISTOR 

PN 4302 

JFET 

MPF102 A500 

1.08 

601012-76 

TRANSISTOR 

2 SC 458 C 



MPS-801 

0.65 

601012-77 

TRANSISTOR 

2 SD 1276 



MPS-801 

6.05 

601050-14 

TRANSISTOR 

2 SB 705 



4023 

9.30 

601160-74 

TRANSISTOR 

50V 2A 20V 



MPS 1000 

3.93 

601160-76 

TRANSISTOR 

2 SB 1010 



MPS-1000 

4.11 

601201-26 

TRANSISTOR 

2 SD 837 



4023 

4.48 

601201-27 

TRANSISTOR 

2 SD 946 B 



4023 

2.49 

601201-28 

TRANSISTOR 

2 SB 794 N 



4023 

3.42 

601211-12 

TRANSISTOR 

HA 13408 




93.94 

601211-14 

TRANSISTOR 

M 54567 



76BM13 

31.23 

601211-95 

TRANSISTOR 

2 SC 3148 



MPS1200 

11.12 

601211-96 

TRANSISTOR 

2 SC 3668 



MPS1200 

19.59 

601250-59 

TRANSISTOR 

2 SB 1134 



MPS-1270 

2.99 

602010-15 

TRANSISTOR 

2 SD 1426 



1701 

3.20 

602040-12 

TRANSISTOR 

2 SC 2271D 



1801 

3.65 

602040-14 

TRANSISTOR 

2 SC 1740 



1801 

1.57 

602040-15 

TRANSISTOR 

2 SA 608 

NPN 


1801 

1.57 

602040-51 

TRANSISTOR 

2 SD 1397 



DIV.MONIT. 

30.31 

602110-50 

TRANSISTOR 

BC 636 




1.76 

602110-82 

TRANSISTOR 

BC 635 




2.73 

602111-29 

TRANSISTOR 

BU 406 



76BM13 

18.43 

602121-60 

TRANSISTOR 

BC 548 C 



1901/1084 

0.68 

602121-63 

TRANSISTOR 

BU 508 D 



1901 

17.34 

602121-64 

TRANSISTOR 

BF 4228 



1901 

2.73 

602130-69 

TRANSISTOR 

BC 337-40 




2.54 

602140-73 

TRANSISTOR 

BC 638 




3.93 

602140-76 

TRANSISTOR 

PH 2369 



AMIGA-1081 

3.31 

602140-78 

TRANSISTOR 

BD 826 



AMIGA-1081 

5.50 

602140-79 

TRANSISTOR 

BU 508 A 



AMIGA-1081 

25.58 

602141-78 

THYRISTOR 


BT 151-500 

AMIGA-1081 

11.81 

602141-81 

TRANSISTOR 

BUT 11 A 



AMIGA-1081 

8.84 

602150-28 

TRANSISTOR 

KTA 1015-4 



1802 

2.49 
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NETTO 

602150-29 

TRANSISTOR 

KTC 1959-4 


1802 

0.82 

602150-30 

TRANSISTOR 

KTA 562-4 


1802 

0.65 

602150-31 

TRANSISTOR 

2 SD 1397 


1802 

13.72 

602150-32 

TRANSISTOR 

KTC 2068 


1802 

4.39 

602150-47 

TRANSISTOR 

KTC 2482 


1802 

3.85 

602151-01 

TRANSISTOR 

2 SC 2236 

(BC635+KTC2229) 1802 

4.39 

602151-06 

TRANSISTOR 

KTC 2236 


1802 

16.54 

602190-39 

TRANSISTOR 

MJE 13003 


1403 

13.07 

602190-41 

TRANSISTOR 

2 SC 458 C 


1403 

3.28 

602191-61 

TRANSISTOR 

2 SC 1815Y 


1403 

3.96 

602191-64 

TRANSISTOR 

2 SC 2229 


1403 

3.96 

602201-00 

TRANSISTOR 

BF 869 


1084S 

4.39 

602202-18 

TRANSISTOR 

BC 639 


1084S 

3.74 

602202-20 

TRANSISTOR 

BD 826 


1084S 

5.41 

602210-14 

TRANSISTOR 

KTC 2482 


1084SD 

2.33 

602210-15 

TRANSISTOR 

2 SD 1397 


1084SD 

12.06 

602210-18 

TRANSISTOR 

2 SC 3337 


1084SD 

8.24 

602240-68 

TRANSISTOR 

KTB 595 Y 


1402 

8.41 

602240-74 

TRANSISTOR 

KTC 1815-4 


1802/1402 

0.54 

602241-25 

TRANSISTOR 

BU 806 


1402/1404 

8.95 

602313-328 

TRANSISTOR 

2 SD 1401 


1084SD1 

18.59 

602313-329 

TRANSISTOR 

2 SD 1555 


1084SD1 

19.79 

602313-330 

TRANSISTOR 

2 SD 1883 


1084SD1 

19.14 

602313-334 

TRANSISTOR 

KTB 834 


1084SD1 

5.10 

602315-116 

TRANSISTOR 

BUT 46 A 


1405 

8.24 

602315-117 

TRANSISTOR 

FET IRF740 


1405 

12.14 

608010-56 

TRANSISTOR 

2 SC 2625 


SX64 

60.20 

608050-01 

TRANSISTOR 

2 SC 3568L 

NETZTEIL 

C-128 

17.83 

608050-02 

TRANSISTOR 

2 SC 3568K 

NETZTEIL 

C-128 

17.83 

608050-03 

TRANSISTOR 

2 SA 934 

NETZTEIL 

C-128 

4.20 

608060-01 

TRANSISTOR 

2 SD 717 

NETZTEIL 

C-128D 

8.13 

608060-02 

TRANSISTOR 

2 SC 2060B 

NETZTEIL 

C-128D 

0.92 

608060-03 

TRANSISTOR 

2 SB 605 

NETZTEIL 

C-128D 

1.85 

608060-04 

TRANSISTOR 

2 SC 3461 

NETZTEIL 

C-128D 

21.02 

608060-11 

THYRISTOR 

NETZTEIL 


C-128D 

6.61 

609208-60 

TRANSISTOR 

2 N 3904 

SMT 

SL286-16 

0.17 

609208-61 

TRANSISTOR 

2 N 3906 

SMT 

SL286-16 

0.39 

621242-01 

TRANSISTOR 

2 SC 2712 

GR 

MPS-1224 

0.68 

622032-01 

TRANSISTOR 

MPSA 05 


MM-14 

0.29 

622033-01 

TRANSISTOR 

MPSA 55 


MM-14 

0.39 

902551-01 

TRANSISTOR 

QZT 2905 



5.92 

902552-01 

TRANSISTOR 

FPQ 3724 



4.85 

902652-01 

TRANSISTOR 

2 N 4401 



2.31 

902653-01 

TRANSISTOR 

TIP 29 B 



1.79 

902658-01 

TRANSISTOR 

2 N 3904 



0.28 

902658-02 

TRANSISTOR 

2 N 3903 



1.08 

902658-03 

TRANSISTOR 

2 N 4401 



1.20 

902671-01 

TRANSISTOR 

2 SC 945 

Q2 


0.28 
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902673-00 

TRANSISTOR 

2 SD 468 

NPN 


1.42 

902679-01 

TRANSISTOR 

2 SD 467 

NPN *** 


0.65 

902682-01 

TRANSISTOR 

2 SC 2120 

NPN 


0.46 

902683-01 

TRANSISTOR 

2 N 2369 



1.62 

902686-00 

TRANSISTOR 

TIP 55 A 



6.75 

902686-01 

TRANSISTOR 

2 N 2222 

NPN 


0.37 

902689-01 

TRANSISTOR 

2 N 4124 



1.44 

902690-01 

TRANSISTOR 

MPS U05 



7.25 

902691-01 

TRANSISTOR 

MDS 20 



1.29 

902692-01 

TRANSISTOR 

BU 407 D 



15.75 

902693-01 

TRANSISTOR 

2 SC 1815 

NPN 


0.28 

902694-01 

TRANSISTOR 

2 SD 880 

NPN 


1.36 

902695-01 

TRANSISTOR 

2 SC 1959 

NPN 


0.65 

902696-01 

TRANSISTOR 

2 SD 985 



2.40 

902704-01 

TRANSISTOR 

2 N 4403 



0.28 

902707-01 

TRANSISTOR 

2 N 3906 



0.28 

902717-01 

TRANSISTOR 

2 SA 733 



0.54 

902720-01 

TRANSISTOR 

2 SA 673 

PNP 


0.55 

902727-01 

TRANSISTOR 

TIP 30 



2.71 

902732-00 

TRANSISTOR 

TIP 121 



2.55 

902742-00 

TRANSISTOR 

TIP 110 



1.08 

902742-01 

TRANSISTOR 

TIP 110 



3.00 

902744-01 

TRANSISTOR 

2 SA 1015 

NPN 


0.37 

902745-01 

TRANSISTOR 

2 SB 554 

PNP 


8.00 

902746-01 

TRANSISTOR 

2 SB 601 



4.30 

902760-01 

TRANSISTOR 

T 2302 A 



2.55 

902847-03 

TRANSISTOR 

2 N 2222 

(BC 237) 


0.28 

BUV47 

TRANSISTOR 

BUV 47 

NETZTEIL 

PC10/20 

4.93 

BUV48A 

TRANSISTOR 

BUV 48 A 

NETZTEIL 

AMIGA-2000 

3.85 
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NETTO 


1001036-03 

TV-NORMKABEL /CHINCH 


VC 

20 

8.60 

1001038-03 

NETZTEIL ALTE VERSION 

50HZ 220V 

VC 

20 

9.33 

1001039-01 

LED MIT ANSCHL. DRAHT 


VC 

20 

1.11 

251155-01 

MODULATOR RF NTSC 

USA-VERSION 

VC 

20 

22.00 

324043-01 

CABLE ASSY BMB 

STROMVERSORGUNG VC 

20 

19.77 

324159-01 

DIAGNOSTIC-BOX 

SFD- 

1001/VC 

20 

61.40 

324843-01 

IC ROM BURN IN TEST 


VC 

20 

94.00 

901460-03 

IC ROM (CHAR. ROM) 


VC 

20 

24.33 

901486-01 

IC ROM (BASIC ROM) 


*VC 

20 

31.39 

901486-02 

IC 2364-064 


VC 

20 

14.28 

901486-06 

IC 2364-094 

(6004-094) 

VC 

20 

31.49 

901486-07 

IC 7000-095 KERNAL 

ROM 

VC 

20 

31.49 

901896-01 

IC 6561 PAL 




52.79 

904661-01 

EIN/AUS-SCHALTER 


VC 

20 

3.74 
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NETTO 

326149-06 

NETZWERK 

SIP 68 OHM 

8PIN 

C-16 

0.43 

390227-05 

NETZWERK 

SIP 68 OHM 

10PIN 

AMIGA-500 

0.65 

390546-01 

RES. VAR. 

1K 15 TURN 



A-3000 

3.57 

602060-38 

V. RESISTOR 



1701 

6.96 

602060-64 

RESISTOR 


ZINC 

1 N 

1701 

3.75 

602062-49 

RESISTOR 


FUSI 

1701 

2.94 

602071-37 

RESISTOR 

TRIMMER 

2,0 

KOHM 

1902/1080 

0.74 

602080-16 

RESISTOR 

VAR. 0,15V 

20KOHM 

AMIGA-1080 

4.20 

602120-79 

RESISTOR 

VRT PRESET 

2,2 

KOHM 

20% 1901 

4.24 

602140-10 

RESISTOR 

VARIABLE 

(SHARPNESS)AMIGA-1081 

9.70 

602140-25 

RESISTOR 

WIREWOUND 7W 

4R7 


1081 

2.45 

602150-01 

RESISTOR 

CEMENT 10W 

3,3 

OHM 

1802 

1.42 

602150-02 

RESISTOR 

2V 

0.27 

OHM 

1802 

0.54 

602150-07 

RESISTOR 

2W 

8.2 

KOHM 

1802 

0.23 

602150-08 

RESISTOR 

2V 

8.2 

KOHM 

1802 

0.60 

602150-12 

RESISTOR 

FIXED CET117 

5 

KOHM 

1802 

5.00 

602150-44 

RES.SEMI 

FIXED CET1.1 7 

200 

KOHM 

1802 

3.37 

602150-46 

RESISTOR 

FUSIBLE 1/1 

10 

OHM 

1802 

0.60 

602170-31 

RES SAFETY 5R6 5W 



DIV 

0.43 

602200-51 

RES. WIREWOUND 

2.2 

OHM ' 

7V 1084S 

5.22 

602200-53 

RES. PTC 

DUAL 



1084S 

16.91 

602210-62 

RES.M-OXIDE 1 OHM 2W 



1084 

1.08 

602210-65 

RES.M-OXIDE 68R 2W 



1084 

1.08 

900600-26 

RESISTOR 

0,5V 

100 

OHM 

5% 

0.40 

901550-02 

RESISTOR 

0,25W 

3,3 

KOHM 

5% 

0.11 

901550-04 

RESISTOR 

0,25W 

6,8 

KOHM 

5% 

0.11 

901550-49 

RESISTOR 

0,25V 

100 

OHM 

5% 

0.11 

901550-95 

RESISTOR 


82 

KOHM 

A-SIDECAR 

0.11 

901600-28 

RES CF 2, 

20HM 1/2W J 




0.11 

901600-38 

RESISTOR 

0,50W 

470 

OHM 

5% 

0.11 

902100-01 

RESISTOR 

*** 2W 

100 

OHM 

5% 

0.37 

902265-07 

RESISTOR 

TRIMMER 

2,2 

KOHM 

A-SIDECAR 

0.83 

902410-06 

RESISTOR 

10PIN PACK 

3,3 

KOHM 


0.43 

902410-07 

RESISTOR 

10PIN PACK 

10 

KOHM 


0.54 

902410-08 

RESISTOR 

10PIN PACK 

4,7 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.54 

902410-10 

RESISTOR 

10PIN PACK 

1,0 

KOHM 

1571 

0.46 

902410-11 

RESISTOR 

10PIN PACK 

470 

OHM < 

3WID. A-500 

0.65 

902412-05 

RESISTOR 

9PIN PACK 

4,7 

KOHM 

A-SIDECAR 

1.36 

902412-06 

RESISTOR 

PACK 

1KOHM 

C-128 

0.37 

902412-14 

RESISTOR 

9PIN PACK 

1,0 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.65 

902412-16 

RESISTOR 

9PIN PACK 

330 

OHM 

A-SIDECAR 

0.46 

902412-17 

RESISTOR 

9PIN PACK 

27 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.65 

902417-02 

RESISTOR 

5PIN PACK 

3,3 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.28 

902417-03 

RESISTOR 

5PIN PACK 

1,0 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.46 

902417-04 

RESISTOR 

5PIN PACK 

2,2 

KOHM 

A-SIDECAR 

0.28 

902417-05 

RESISTOR 

5PIN PACK 

220 

OHM 

A-SIDECAR 

0.74 

902417-07 

RESISTOR 

5PIN PACK 

4,0 

KOHM 

A-SIDECAR 

0.28 

902419-52 

RESISTOR 

CHIP 

3,0 

KOHM 


3.67 
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902419-61 

RESISTOR 


CHIP 

6,2 

KOHM 


3.67 

902419-66 

RESISTOR 


CHIP 

10 

KOHM 


2.54 

902422-01 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

330 

OHM 


0.65 

902422-02 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

680 

OHM 


2.22 

902422-04 

RESISTOR 

5PIN 

PACK 

39 

KOHM 

AMIGA-2000 

0.43 

902422-05 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

47 

OHM 

AMIGA-2000 

0.43 

902422-06 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

68 

OHM 

AMIGA-2000 

0.39 

902422-07 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

470 

OHM SIP 

0.46 

902441-22 

RESISTOR 

6PIN 

PACK 

1,0 

KOHM 


0.39 

902441-29 

RESISTOR 

6PIN 

PACK 

3,3 

KOHM 


0.43 

902442-22 

RESISTOR 

8PIN 

PACK 

1,0 

KOHM 


0.43 
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